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PREFACE 


This issue of the Factories Part of the Statistical Register of New South 
Wales contains the usual detailed statistics for the year 1962-63. 


The statistics given in this publication should be read in conjunction with 
the Official Year Book of New South Wales. For the latest figures in the principal 
statistical series, the reader should refer to other publications of the Bureau, 
particularly the Statistical Bulletin and the Monthly Summary of Business Statistics. 


My thanks are tendered to the responsible officers of the various State and 
Commonwealth Departments and to others who have supplied information, 
often at considerable trouble. 


K. Davison 
Deputy Commonwealth Statistician 
and 
Government Statistician of New South Wales 


Bureau of Census and Statistics, 
Sydney. 
23rd December, 1964. 
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FACTORY STATISTICS 


EXPLANATORY NOTES 


These statistics have been compiled from returns supplied annually by manufacturers. The statistics 
cover a comprehensive range of items, but they are not a complete record of the income or expenditure of 
factories and are not intended to show their financial position collectively or individually. 


A specimen of the Form used in the collection of the statistics is reprinted on pages 9 and 10 
The instructions issued to guide those responsible for supplying the required information are reprinted 
on pages II and 12. 


DEFINITIONS OF TERMS USED 


A factory is defined for statistical purposes as an establishment in which four or more persons are 
employed or where power (other than manual) is used in any manufacturing process. The following are, 
however, excluded from the scope of the definition—smallgoods makers, laundries, farrieries, photography 
studios, florists and seedmen, slaughtering establishments, and (in 1952-53 and later years) plants crushing or 
treating ore, etc. at the site where the material was obtained. 


The factory establishment is the basic unit in respect of which returns are collected. Where any other 
form of activity (e.g. retailing) is carried on in conjunction with manufacturing, the particulars in the return 
are confined to the manufacturing activities. Where two or more distinctive manufacturing industries are 
carried on at the one location, each is regarded, as far as practicable, as being carried on in a separate factory 
establishment. Each separate location at which manufacturing activities are conducted under the one owner- 
ship is, in general, regarded as a separate factory establishment. 


The Average Number of Persons Employed is quoted on two bases:— 


(a) the average during period of operation, which is the aggregate of the average number employed 
in each establishment during its period of operation (whether the whole or only part of the 
year); and 

(b) the average during whole year, in which the number of persons employed in establishments 
working only part of the year is reduced to the equivalent number for a full year. 


All persons engaged in manufacturing activities are counted as factory employees, including operatives, 
managerial and clerical staff at the factory, working proprietors, and ‘‘ out-workers’”’. Persons engaged in 
selling and distribution (e.g., salesmen, travellers, and carters engaged solely on delivery of manufactured goods) 
are not included. 


The recorded Values of Land and Buildings and of Plant and Machinery represent book values less any 
depreciation reserves. Where factory premises are rented by the occupier, the value of the premises has been 
estimated by capitalising the rent paid at fifteen years’ purchase ; rented plant and machinery have been valued 
by capitalising the rent paid at ten years’ purchase (fifteen years’ purchase for 1939 and earlier years). 


Value of Materials Used includes the value at the factory, of the materials, stores, containers, and 
packing used, of tools replaced, and of materials used in repairs to plant. There are the following exceptions:— 


(a) Where factory operations consist only of assembling manufactured parts of machines, motor 
cars, etc., the value of the parts is not included. 


(b) Where goods in bulk (e.g., tobacco, tea) are packaged, the value of the bulk goods is not 
included. 


Value of Fuel and Power Used. This includes the cost of coal, coke, fuel oil, tar fuel, gas, wood, etc. and 
the cost of electric power and light used. For convenience, the cost of lubricants and water used is also 
included in this item. 


Value of Output is the value of the goods manufactured or (in the case of repair work or work done on 
commission) of the work done. It is based generally on the selling value of the goods at the factory, exclusive 
of delivery costs and excise duties but inclusive of bounty and subsidy payments to the manufacturer. In the 
case of government factory establishments supplying goods and services for government use, the value of 
output is estimated by adding 10 per cent. to the total factory costs. 


Value of Production is the value added to materials by the process of manufacture. It is calculated 
by deducting from the value of output both the value of materials used and the value of fuel and power used. 
The value of production is the amount available to provide for salaries and wages, drawings by working 
proprietors, depreciation, insurances, selling expenses and other overheads, taxation, and profit. 


In the process of manufacture, many goods are treated in several industries, the output of one 
becoming the material of another, so that these commodities are counted more than once in the 
aggregate value of output and of materials used. On the other hand, the aggregate value of production is 
assessed without duplication, the value added by each industry being taken into account once only. For this 
reason, the value of production, and not the value of output, is used as a measure of activity in the manu- 
facturing industries as a whole. 


EXPLANATORY NOTES (continued) 


COMPARABILITY OF THE STATISTICS 


The comparability of the statistics is affected by these factors:— 


The Metropolis, as defined for statistical purposes, was enlarged on Ist January, 1954, by the transfer 
of 425 square miles from the “ Balance of Cumberland”’. The figures given for the Metropolis and 
the ‘‘ Rest of New South Wales” in 1953-54 and later years are not comparable with those for 
earlier years. 


. Because of changes in the classification of certain activities, figures for 1955-56 and later years 


for Sub-classes I-l (Coke), IV-I (Smelting, etc. of Iron and Steel), and XVI-3 (Electric Light and 
Power—Companies) are not strictly comparable with those for previous years. 


. Certain figures for 1955-56 and later years for Sub-classes IX-22 (Breweries) and |X-28 (Tobacco, 


etc.) are not strictly comparable with those for previous years, owing to changes in the classification 
of certain costs. The items affected are ‘‘ Repairs” (for Breweries), ‘‘ Materials ”’ (Tobacco, etc.), 
and ‘‘ Value of Production ’’ (both sub-classes). 


. The factory establishments classified to Sub-class 1V-23 (Iron and Steel Sheets) were re-classified 


in 1955-56 to Sub-class IV-I (Smelting, etc. of Iron and Steel). The figures for Sub-class 1V-I 
for 1955-56 and later years are therefore not comparable with those for earlier years. 


. In 1957-58, a separate sub-class was introduced for Textile Bleaching, Dyeing, Printing, and Finishing. 


The new sub-class includes factories which specialize in these activities and which were previously 
included in Sub-class VI-I! (Other). Relevant departments of large textile mills are not included 
in the new sub-class, but continue to take the same classification as the mill itself. The new Sub- 
class is numbered VI-I1, the Sub-class ‘“‘ Other ’’ being re-numbered VI-12. 


. Because of the re-classification of certain factory establishments, the figures for 1957-58 and later 


years for Sub-classes 1V-32 (Wireless and Amplifying Apparatus) and XIV-1 (Gramophones and 
Gramophone Records) are not comparable with those for previous years. 


. Certain figures for 1959-60 and later years for Sub-classes I-| (Coke), IV-I (Smelting, etc. of Iron 


and Steel), and XVI-3 (Electric Light and Power—Companies) are not comparable with those for 
previous years, owing to a change in the method of valuing certain producer-consumer products 


The items affected are:— 


Sub-class I-1: Value of coal gas and other fuel used, Value of Output, and Value of Production; 
Sub-class IV-I: Value of electricity, coal gas, tar fuel, and other fuel used, and Value of 
Production; 


Sub-class XVI-3: Value of coal gas and other fuel used, and Value of Output. 


. Because of the re-classification of a large factory establishment, figures for 1960-6! and later years 


for Sub-class IIIl-10 (Chemical Fertilizers) are not comparable with those for previous years. The 
establishment was re-classified to Sub-class Ill-3 (Explosives), for which separate figures cannot be 
published. 


. Certain figures for 1962-63 and later years for Sub-classes I-| (Coke) and IV-1 (Smelting, etc. of 
Iron and Steel) are not comparable with those for earlier years, because of a change in the method 
of valuing certain producer-consumer products. The items affected are:— 

Sub-class I-1: Value of Materials Used and Value of Output. 
Sub-class IV-I!: Value of Fuel and Power Used and Value of Production. 

. Because of the re-classification of certain factory establishments, the figures for 1962-63 and later 
years for Sub-classes Ill-Il (Inks, Polishes, etc.) and IX-18 (Condiments, Coffee, Spices, etc.) are 


not comparable with those for previous years. 


. A substantial part of the increase in the Value of Land, Buildings, and Plant in 1962-63 in Sub-class 
VIII-10 (Boots and Shoes) is attributable to the inclusion of certain types of rented machinery which 
were formerly excluded. 


FACTORIES 


NEW SOUTH WALES STATISTICS 
for your own FACTORY RETURN FOR YEAR ENDED 30th JUNE, 1963 


pecoree: (Required under the Commonwealth Census and Statistics Act, 1905-49) 


FACTORY FORM No. 35.—GENERAL 


NOTE: Retain one copy 


1. This form must be completed and returned to the Please amend Name and Address if incorrect or incomplete. FILE No. Quote in all correspondence. 
DEPUTY COMMONWEALTH STATISTICIAN, 
Box 796, G.P.O., SYDNEY (The Commonwealth 
Centre, Elizabeth St. (near Hunter St.), Sydney; 
Tel. 20349), not later than 3lst August, 1963. 
A Post Free envelope is provided. 


Trading or 
Company Name 


, 
2. The returns are strictly confidential and will be Owner’s Name .. 


used solely for statistical purposes. Under no Full Address 
circumstances whatever will particulars of any of Factory 
individual business be disclosed to other 
individuals or to Government Departments. 
ee a A | aa Si nad | OR eee oN ee) A ee ee ee eT 


PARTICULARS OF FACTORY 


If, at the close of the year, you were not conducting factory or 


Municipality or Shire in which factory is situated— 
workshop operations at the address printed above, please state— 


(a) Month ceased such operations at that address _.___. 
(b) Whether cessation was due (indicate by 4/) to 
permanent or [] temporary closing down, or to 

D transfer to another address (show new address above). 


If you have vacated the premises at the address printed above, 
please state, if known— 


(a) Purpose for which the premises are now used 


Nature of Work Done (see Instructions 3 and 4)— 


Office use only 


“Period Worked During Year| Telephone 1 No. 
(See Instruction 6) 


— nara — NS 


(b) Name of 


Monthsiay|\eoreraeen 


resent occupier ee —— 


PART A.—PERSONS EMPLOYED AND WAGES PAID PART B.—SELECTED COSTS OF PRODUCTION 
(See Instructions 5, 7 and 8) 


- — _ (See Instructions 9 and 10) 
(1) NUMBER OF PERSONS ON OFFICE AND FACTORY PAYROLL on fast 
pay day of each month. (Working Proprietors and all persons engaged in 


selling and distribution are to be excluded.) ° D Hi ; Cost 5 
av = F uantity to nearest 
Males tr Females Boneh Power, Fuel and Light Used— II 
ee —- (01) 1962 July (25) Coal, Black fa aul a He Se 
| Be 5 ee tONS | eee | bs een 
ae di|— _. | (02) August (8) Coke al i 
144 ' 
H ka) Satur (27) Wood (weight)... ae eeeree | 
- I! ills) eee « soe gal ||| a 
me _ti|— _. | (04) October Gs) Feetol gal HH a 
I fe eon eios gal: eee | or 
| |] | Paes (05) November e)itar Evel gal Sil} war 
HH (06) Boonie (30) Electricity. . aS is Be we oe Bi) een ee = 
ome (ae 
/i\ Be xa Se Se ss as +. 
puree Se ____ | (07) 1963 January GiCealGes 
(08) patcuary (32) Other (Charcoal, etc.) .. ae ae es ee See ee ae =. 
os _ Ht ees _| 09) March (33) Water Used (including water rates and carting) ..J——-- 
{//| 34) Lubricating Oils Used ae 
2 || —___ (10) April (34) Lubricating Oils Use = 
4 (11) May Total Cost of Power, Fuel, Light, Water and 
Tne i! | Canaan ia (35) Lubricating Oil (Lines (25) to (34) above) . 
Mit 
oe | ( fee | (4) June (36) Repai ; 
— pairs, etc. (not shown in Part D)—Include 
Wh; Ages on Last Pay Day in June, (a) Value of tools replaced (not forming part 
Hl (13) Under Ppeiey of permanent plant); (b) Repairs to plant 
i) — - ————— and buildings. Material (at cost) used by a eee 
Hii own workmen; (c) Cost of repairs to plant, 
—EE i | (14) 16 years and under 21 years etc., by other than own workmen. 
| 
Sie _| (15) 21 years and over (37) Containers, such as wrappers, bottles, bags, 
(2) AVERAGE MONTHLY NUMBER OF WORKERS. (Excluding persons sacks, cases, casks, tins, corks, labels, etc., and eee ee aeen ty 
engaged in selling and distribution.) materials used for packing during year. 
ee i wocnnecnnenninennneeeme | (16) Working Proprietors (38) Materials used, treated, operated upon, or 
i A ; worked up. Total cost to you of all materials, 
iH Ruin srl tae meet not included above used in producing the SS 
—_ ; HH - _| (17) Working Directors) articles included in output (see Instructions). 
Chemists, Draftsmen and other . 
¥ 39) Total Salaries and Wages (transferred from 
_ HH _—_____--—.. | (18) Laboratory and Research Staff (39) Part A, Line (24), at left). S' ae eee 
II Foremen, Overseers, Workers 
l// in Factory (skilled & unskilled), (40) TOTAL OF ABOVE COSTS OF 
Hi] | Seenenenees (19) Carters (excl. Delivery only), PRODUCTION (incl. Salaries and ages) 
| Messengers and Persons work- (Lines (35) to (39) above) .. is c 
li ing regularly at home for the 
ill establishment 9 F 
{//! sot eerk PART C.—VYALUE OF OUTPUT (including work done) 
ik | (20) Totals = = 
(3) TOTAL AMOUNT OF SALARIES AND WAGES PAID TO EMPLOYEES AS (41) Selling Value at Works (exclusive of all delivery £ 
IN SECTION (2) ABOVE. (Exclude Drawings of Working Proprietors.) costs or charges) of goods GranUinesaiadneren a 
j £ or worked up during the year, including by- >) aby 
Males (é) ih Femalesi(é) Managerial, Clerical, Chemists, products. (See Instructions I], 12 and 13.) 
il] Draftsmen, etc. (Lines 17 and} (42) Value of Other Work Done, in addition to the 
iI) (21) 18 above.) Manufacture or Treatment of the goods shown at 
= If) ——____———— = Line (41), such as repairing and making up for }|_..00- 
UI! Foremen, Overseers, Workers customers, etc.; in these cases the amount charged | |= 
“tH ———_________— | (22) in Factory, ete. (Line 19 above.) should be stated. (See Instruction II.) 
iH (23) Totals (43) TOTAL VALUE OF OUTPUT Bd fe [acs eta Ar, 
| Total of above Salaries and CONTINUED ON NEXT PAGE 


| (24) Wages (transf.to Part B,Line 39) 
K 1652 
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FACTORY FORM No. 35.—GENERAL 


PART D.—VALUE OF PREMISES AND MACHINERY USED FOR PART G.—MATERIALS USED 
FACTORY AND WORKS PURPOSES z _ = = ee 


(See Instructions 14 and 15) 
= iz - ae a = acai = Please specify the more important materials used— 


Th 
Land and Buildings (£) |//;Machinery and Plant (£) 
I 


| (44) At beginning of year 
Add— 
Additions and Replacements during 
(45) year (not shown in Part B) 


(46) Adjustments due to Revaluation ( :-) 


Total 
Less— 
Depreciation allowed during year 


Sales, Losses by Fire, etc. 


Adjustments due to Revaluation (—) 


At end of year 

If premises or machinery not owned, 
state ANNUAL RENTAL payable 
for each 


PART E.—MOTORS AND ENGINES EMPLOYED TO DRIVE MACHINERY 


(See Instruction 16) (Obsolete Engines and Motors should not be included) 


Total Rated Horse-power 


mercenidien | Se ee cae PART H.—ARTICLES PRODUCED 


Ordinarily in Use In Reserve or Idle | 


| Electric Motors, driven by— 
h.p.| (53) (i) Purchased Electricity Please specify the more important articles produced or type of work done— 


| (ii) Electricity Generated in Own 
_ h.p.| (54) Works 


| 
| Steam— 
h.p.| (55) (i) Reciprocating 


h.p.| (56) (ii) Turbine 


| Internal Combustion— 
.| (57) (i) Petrol, Distillate and Other Light 
Oils 


h.p.| (58) (ii) Heavy Oils 
| 
h.p.| (59) (iii) Gas 


||| —————————— 


II\ 
II) | 
JM} h.p.| (60) Water 


iii 


PART F.—VALUE OF FACTORY STOCKS (Balance Sheet Basis) 


(a) Figures are desired as at 30th June in each year. If actual figures at 30th June are not 
available, estimates based on results of the nearest available stocktaking (state date__________) 
will suffice. 

(b) Include all items which you classify as factory stocks for balance sheet purposes, 
whether located at factory or not. 

(c) Valuation (including that for work in progress) should be on the basis used for balance 
sheet purposes. Where work is being done on contract for others, the value to be shown 
should be the cost of the work done to 30th June, less progress payments received. 


Value of Factory Stocks (£) 
———— aT] | Type of Stocks 
30th June, 1962 li} 30th June, 1963 


| Materials, Components, Containers, 
| (61) Supplies, Fuel, etc, 


| (62) Work in Progress 


| (63) Finished Goods 


_.| (64) Total Factory Stocks 


CERTIFICATE 


1 CERTIFY that, to the best of my knowledge and belief, the particulars which have been entered in this form are 
complete and correct. 


(Signature of Proprietor or Mandger)..ccccccccnnsnnnunnninnnnin = (Date). 


« 1652. V.C.N. Blight, Government Printer 
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NEW SOUTH WALES 


Instructions to Persons filling in Factory Returns, 1962-63 


Proprietors of factories are required to furnish to the Commonwealth Statistician annual returns showing particulars of 
factory operations and the enclosed form is forwarded to enable you to furnish a return for the year ended 30th June, 1963. The 
form should be completed and sent to the Deputy Commonwealth Statistician (Box 796, G.P.O., Sydney) as soon as possible, but in 


no case later than 3lst August, 1963. A Post Free envelope is provided. 


In filling in the form, insert figures where applicable, leaving completely blank any spaces where figures are not applicable. Do 
not insert words (e.g., ‘* Nil’’) or strokes in blank spaces. This will assist in the addition of particulars direct from returns. 


GENERAL 


I. These returns are collected under the authority of the Commonwealth Census and Statistics Act, 1905-1949. Any 
person concerned who refuses or neglects to answer any of the questions on the return is liable to a penalty of £10. 
Any person who knowingly supplies untrue particulars is liable to a penalty of £50. An extension of time will be granted 
only if it can be shown that it is impracticable to supply the return within the time allowed. 


2. Your returns will be regarded as strictly confidential. The information given in these forms is used only for 
statistical purposes to arrive at aggregates for each kind of industry. The contents of individual returns will not be 
disclosed in any way, and will not be seen by any person other than employees of the Commonwealth Bureau of Census 
and Statistics. 


3. (a) Several Industries in One Establishment.—In large establishments where two or more industries are carried on, 
separate forms will be supplied, which should, if practicable, be filled in for each industry. The particulars relating to the whole 
establishment should be allocated, as nearly as possible, to each industry. 


(b) Branch Establishments in Different Locations.—In cases where two or more factories, each within the same 
industry classification (denoted by the first four digits of the “ File Number ” being identical), and each located in the same Statistical 
Division (e.g., Sydney Metropolitan Area, North Coast, Central Tableland), are operated by the same firm or organization, it is not 
required that separate returns be submitted in respect of each factory. A composite return covering the operations of all branches 
will be accepted provided that the average monthly number of males and females employed, the period worked, and total salaries 
and wages paid are shown separately for each factory. Separate returns are normally required if the establishments are in different 
industry classifications or are located in different Statistical Divisions. 


4. The line ‘“‘ Nature of Work Done”’ should be used for a brief description of the main operations or processes carried out 
e.g., Brickmaking, Shirtmaking, Motor Repairing, Bread Baking, Sawmilling, etc. 


5. Where a manufacturing business is carried on in connection with a wholesale or retail trading business, the return must be 
restricted to the details of the manufacturing branch only. That portion of the premises used for manufacturing purposes should be 
separately valued and shown under Part D. Particulars concerning Salesmen, Travellers, Collectors, and Retailing Storemen must NOT 
be included with persons employed in the factory, or in salaries and wages paid. 


EXPLANATION OF ITEMS REQUIRED 


6. Period Worked During Year.— The time the establishment was working during the year is to be given in calendar 
months, holidays during working period being also included. 


PART A—PERSONS EMPLOYED AND WAGES PAID 


7. Number of Persons Employed.— 


Employment on Last Pay Day of Each Month (See Section (I) ).—Particulars given should exclude working 
Proprietors, but in all other respects should relate to the same classes of workers as are covered by the ‘‘ Average Monthly Number 
of Workers ”’ as shown in Section (2). 


Average Monthly Number of Workers (See Section (2) ).—This means the average monthly number during the 
period of operation. For example, for an establishment working the whole year, the average will be the sum of the total employees 
on office and factory payroll on the last pay day of each month divided by 12; the average for an establishment working three months 
will be the sum of the monthly totals divided by 3 and similarly with other periods. The total of the average numbers employed 
must be distributed under the various groups as shown. Persons engaged in selling or distribution must not be included. 


Note.—Carters (on wages—not contractors) employed in bringing material for manufacture should be included, but not 
those engaged entirely in the delivery of manufactured goods, as the value of output of such goods is the selling value ‘‘ at works”, 
excluding all delivery costs or charges. If the carter’s work be divided in this respect, his time and wages should be apportioned 
accordingly. 


8. Salaries and Wages Paid (See Section (3) ).— 


Working Proprietors.—No amount of remuneration is required to be shown. 
Other Employees.—The total amounts of salaries or wages paid to all employees during the year are required to be shown. 


Pay-roll Tax.—The amount paid as PAY-ROLL TAX must not be included as salaries and wages paid. 


PART B—SELECTED COSTS OF PRODUCTION 


9. Cost of Power, Fuel and Light Used.—Care should be exercised to see that the costs are not duplicated in any of the 
other items and that full particulars of quantities asked for are given for each kind of fuel. Coal used in the manufacture of coke and 
ree a) used in Steel Furnaces, and acetylene gas and oxygen should not be included here but shown as a raw material opposite 

ine : 

10. Materials Used, etc.—Line (38)—The value quoted should be the cost landed at the factory of all materials actually used 
during the year. In addition, the value of goods in process at the beginning of the year should be included in this item. All subsidies, 
rebates, etc. paid to the producer of the raw materials should be excluded. a 


Making-up or Treating Customers’ Materials.—Include in Line (38) the value, at cost only, of maker’s own materials, 
such as trimmings, cottons, etc. (dyes, etc., in dyeing) used, and in Part C, Line (42) the amount charged to customers for making-up 
or treating their materials. 


Cold Storage, Packing, Blending, Bottling, Grading.—!n respect of factory operations in which commodities received 
at the factory in bulk form are cold stored, packed, blended, bottled, or graded, the value of the commodities should not be included 
in the cost of materials used (Part B, Line (38)), nor in the Value of Output (Part C). 
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PART B—SELECTED COSTS OF PRODUCTION (continued) 


10. Materials Used, etc.—Line 38 (continued)— 


Repair Work of any kind.—The value at cost of all materials used in repairing should be included in Line (38), while 
the amount charged for making repairs should be shown in Part C, Line (42). 


Other Costs of Production.—Costs such as insurance, taxation, etc., must not be included anywhere on the form. 


This is a return of selected items of factory statistics, and it is not intended to embrace all items of cost nor to reveal profits or losses. 
Only those costs specifically mentioned on the form are to be shown thereon. 


Assembling the Manufactured Parts of Machines, Motor Cars, etc.—Where manufacturing operations consist only 
or partly of assembling the manufactured parts of machines, motor cars, etc., the value of the parts should not be included in the cost 
of materials used, nor in the value of output. The value of output (Part C, Line (42)) should include the actual labour cost of assembling 
the parts, cost of fuel and power used, any additional expenses of assembly, and profit made on such work, 


Finished Goods Purchased for Re-sale.—The value of finished goods purchased for re-sale without treatment must not 
be included anywhere. 
PART C—VALUE OF OUTPUT 


II. Value of Output.— 


Line (41).—The value here given should be the selling value at factory to customers of all goods made or processed during the 
year (including by-products) after deducting all delivery costs and charges and after adding any bounty or price stabilization subsidy 
received by the manufacturer on the finished product. That portion of the goods manufactured and remaining unsold at the end of 
the year should be valued at current rates. —— 


Line (42).—The value here given should be the amount charged to customers for other work done, such as repairs, renovations 
and alterations, and work done on commission. 


Goods in Process of Manufacture.—The value of goods in process at the end of the year just completed must also be 
included in the value of output (Line (42)). Similarly, the value of goods in process at the beginning of the same year must be added 
to the “‘ cost of materials’ used (Part B, Line (38)). 


Costs of Installation, etc.—Where the selling price of manufactured goods includes installing or fixing (shop and window 
fittings, tiles, fibrous plaster sheets, etc.), the charges for transport, installation, erection, or fixing of such goods must be deducted 


in valuing output in Line (41). Employees engaged in such work, and their wages, must also be excluded from Part A. 


Cold Storage.—The value of the commodities placed in the cold store should not be included in the cost of materials used 
(Part B) nor in the value of the output (Part C). The amount to be shown in Part C, Line (42), should include the actual labour cost, 
the cost of fuel and power used, any additional expenses of storing, and profit made on such work. 


Food-packing, Tobacco-cutting and Packing, Tea-blending and Packing, Bottling and Grading Establishments.— 
In these and other similar establishments where imported or other goods in bulk are made up in packets, but no actual manufacturing 
is done, only the value added to the material by the operation should be shown in Part C, Line (42). This value may be ascertained 
by subtracting the cost of materials used from the wholesale selling value of the finished goods. 


12. Excise and Sales Tax.—Must not be included in the value of output nor in the particulars given of any article manufactured. 


13. Bounty or Subsidy.—The amount received as bounty or subsidy (of any kind) on the production of any article must be 
included in the value of goods manufactured, Line (41). 


PART D—VALUE OF PREMISES AND MACHINERY USED FOR FACTORY AND WORKS PURPOSES 


14. Value of Land and Buildings used for Works and Factory Purposes.—Where the Land, Buildings, and Fixtures are 
the property of the occupier, the values stated should be the depreciated values or book values less any depreciation reserve existing 


in respect of them. If the premises are rented, state the amount of rent payable, exclusive of rates and taxes. 


15. Value of Machinery and Plant.—This should include the value of all machinery, implements, and tools used; also plant 
for the conveyance of raw materials (such as trucks, trams, carts, horses, etc.), and casks in the case of a brewery. In brickyards, 
potteries, and glassworks, the value of the kiln should be included under this head, and not as a building. The values stated should 
be the depreciated values or book values less any depreciation reserve existing in respect of them. Where rent is paid for machinery, 


the amount payable must be stated. 


PART E—ENGINES AND MOTORS EMPLOYED TO DRIVE MACHINERY 


16. Engines and Motors.—Total rated horse-power is required separately for engines and motors ordinarily in use and for 
those in reserve or idle (i.e., in use occasionally, as during periods of breakdown by power supply). Obsolete engines and motors 
must be omitted. If the same power is used in the one establishment for more than one “ industry ’’, the horse-power of the engines 
and motors should be allocated, if practicable, as indicated in Instruction 3. 


PART F—VALUE OF FACTORY STOCKS 


See instructions in Part F on the factory form. 


PART G—MATERIALS USED 


Details shown for materials used should refer to actual usage and not to purchases. Values should be shown at cost as delivered 
at works, as included in Line (38) of Part B, Selected Costs of Production. 


PART H—ARTICLES PRODUCED 


Details shown for articles produced should refer to goods actually made and/or assembled. Values should be selling value at 
works (exclusive of all delivery costs and charges) as included in Line (41) of Part C, Value of Output. 


Articles in process of manufacture at the end of the year should not be included in Part H, but their value to stage of manufacture 
must be included in Line (42) of Part C, Value of Output. 


If any difficulty arises, the Deputy Commonwealth Statistician will be pleased to furnish additional information 
either by letter or telephone—2 0349. 


Bureau of Census and Statistics, K. DAVISON, 
The Commonwealth Centre, Deputy Commonwealth Statistician. 
Elizabeth St., 
Sydney. 
(Box 796, G.P.O., Sydney.) 
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No.1. Number of Establishments, Motive Power Installed, and Employment, 


Motive Power Installed 


Average Number Employed 


(including Working Proprietors) 


during Whole Year 


Number of 
Establishments 


Year ended 
30th June Factories 
other than 
Electricity 
Generating 
Stations 


Electricity 
Generating 
Stations 


Females 


Persons 


H.P. 
322,624 
523,053 
838,327 
1,146,017 


1922 
1932 
1939 
1946 


1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 


6,356 
7,397 
9,464 
12,287 


19,251 
20,199 
20,837 
21,602 
21,838 
22,270 


1,848,432 
1,960,449 
2,063,045 
2,229,685 
2,323,524 
2,483,503 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 


22,684 
23,274 
23,585 
23,629 
23,729 


2,650,150 
2,754,177 
2,961,695 
3,061,651 
3,271,877 


H.P. 
227,997 
859,629 
953,487 
1,203,094 


1,686,157 
1,970,787 
2,231,954 
2,341,111 
2,608,254 
2,688,724 


3,089,985 
3,446,494 
3,857,358 
4,285,824 
4,553,430 


H.P. 

550,621 
1,382,682 
1,791,814 
2,349,111 


3,534,589 
3,931,236 
4,294,999 
4,570,796 
4,931,778 
5,172,227 


5,740,135 
6,200,67| 
6,819,053 
7,347,475 
7,825,307 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


112,362* 
90,667 

167,172 

227,454 


291,704 
305,040 
316,673 
327,106 
329,386 
337,211 


340,757 
351,208 
355,392 
349,154 
358,116 


36,514* 
35,688 
61,609 
83,416 


88,509 
97,555 
103,137 
105,975 
106,983 
108,591 


108,761 
115,931 
116,669 
111,933 
117,133 


148,876* 
126,355 
228,781 
310,870 


380,213 
402,595 
419,810 
433,081 
436,369 
445,802 


449,518 
467,139 
472,061 
461,087 
475,249 


* Average number employed during period of operation. 


t Horse-power of engines used in driving electric generators, excluding electric motors used in power house. 


No. 2. Value of Premises, Machinery, Wages, Materials, and Production, 
1921-22 to 1962-63 


Machinery, 
Implements, 
Tools, and 
Conveyance 
Plant 


| 2 


Land, 
Buildings, 


Year ended and Fixtures 


30th June 


Salaries * 
and 
Wages Paid 


3 


Materials 
Used 


4 


Fuel and 
Power Used 


Value of 
Output 


6 


(7 = 6 minus 


Value of 
Production 


4 and 5) 
7 


£ | £ 
32,052,303 35,229,530 
46,462,828 50,277,992 


57,353,625 62,692,956 
80,308,347 72,560,630 


176,576,101 207,733,435 
196,724,49| 233,021,947 
221,519,239 258,596,716 
260,267,444 298,912,779 
303,981,033 363,310,131 
350,169,318 415,837,858 


400,272,597 459,677,723 


440,548,229 506,638,080 
501,793,140 607,280,657 
1962 643,482,583 670,635,143 


1963 689,766,355 719,191,180 


1922 
1932 
1939 
1946 


1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 


1959 


1960 
1961 


£ 
26,783,242 
22,751,013 


44,606,497 
87,647,460 


265,910,342 
293,586,118 
326,614,809 
359,023,348 
378,331,561 
396,691,513 


413,014,548 


461,144,495 
490,015,920 
488,069,551 


513,608,2!6 


£ 


82,090,396 
63,556,701 
120,501,795 
201,706,086 


627,953,959 
721,311,255 
802,616,709 
884,581,730 
948,392,817 
1,016,928,330 


| 1,070,861,616 


1,206,254,755 
| |,236,483,719 
| 1,223,666,145 


| 1,314,824,059 


3,983,730 
4,229,325 
7,651,627 
12,206,641 


53,630,790 
58,447,308 
60,925,300 


66,469,342 
71,445,225 
73,451,480 


76,274,927 
~ 87,107,7994] 
92,261,725 
93,910,296 
98,754,478 


£ 


132,820,065 
114,439,507 
218,419,313 
367,092,216 


1,139,326,485 
1,299,801, 112 
1,446,669,533 
1,595,137,061 | 
| ,726,637,159 
1,848,241,658 ° 


1,952,451,762 


2,209,808,954 | 
2,295,124,589]| 
2,283,382,593]| 


2,451,021,58! | 1,037,443,044 


£ 


46,745,939 
46,653,481 
90,265,891 
153,179,489 


457,741,736 
520,042,549 
583,127,524 
644,085,989 
706,799,117 
757,861,848 


805,315,219 


916,446,400 
966,379,145] 
965,806, 152!| 


* Excludes drawings by working proprietors. 

t From 1931-32, includes tools replaced, non-returnab 
packing. Details for 1962-63 are shown in Tables 16 a 

¢ From 1931-32, includes cost of water and lubricating oi 

§| See explanatory note (7) on comparability, page 8. 

§ See explanatory note (9) on comparability, page 8. 

|| Revised. 


3: 


le wrappers, bottles or other containers, corks, labels, casks, cases and materials for 


nd 17. 
I. 


Number of Establishments in each Class of Industry, 1957-58 to 1962-63 


Class of Industry 


. Treatment of Non-metalliferous Mine and 
Products is ag Gc 

. Bricks, Pottery, Glass, etc. 

. Chemicals, Paints, Oils, etc. : sis 

. Industrial Metals, Machines, Conveyances 

. Precious Metals, Jewellery, Plate .. : 

- Textiles and Textile Goods (not dress) 

. Skins and Leather (not clothing or footwear). 

. Clothing (except knitted) .. ae Ac 

. Food, Drink, and Tobacco. . 

. Sawmills, Joinery, etc. at Pee 

. Furniture of Wood, Bedding, etc. 

. Paper, Printing, etc. . : 

. Rubber 50 

- Musical Instruments. . 

. Miscellaneous Products 

. Heat, Light, and Power 


Quarry 


- 472 


1957-58 


448 
311 
589 
8,528 
368 


339 
3,363 
2,798 
2,257 

801 
1,017 

219 

35 

616 

109 


22,270 


1958-59 


1959-60 


1960-61 


1961-62 


1962-63 


476 
312 
613 
9,401 
374 
479 
328 
3,381 
2,690 
2,237 
826 
1,130 
228 

6 

664 
99 


23,274 


23,585 


23,729 
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No.4. Persons Piployce in pactorles: as Class of nse 1957-58 to 1962-63 


| | | | 
Class of Industry | 1957-58 1958-59 | 1959-60 1960-61 1961-62 | 1962-63 
| 
| | | | | 
| | 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and oy | 
Products .. re ee ; 8,294 8,330 8,684 9512) 9,467 | 9,582 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. os ae De 11,623 11,984 12,424 12,415 12,298 12,617 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. ae ce 21,444 21,995 22,957 23,088 22,751 | 23,160 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances ..| 209,583 212,456 223,498 226,766 221,660 230,313 | 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate . F Re 2,452 2,348 2,345 2,248 2,176 | 2,179 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) : 22,178 21,570 22,272 21,772 20,241 | 21,232 | 
VII. Skins and Leather (not slothing or footwear). 5,278 5,365 5,485 5,312 5,160 | 55237; ||| 
VIII. Clothing (except knitted) . : ae os 43,731 43,393 44,646 44,892 43,500 | 44,566 
IX. Food, Drink, and Tobacco. . ee oe ae 38,741 38,468 39,109 39,744 40,202 41,046 | 
X. Sawmills, Joinery, etc. . ee a 19,850 20,073 20,493 20,574 19,208 19,055 | 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. S3 a 8,913 9,002 9,362 9,178 8,898 8,758 | 
XII. Paper, Printing, etc. : we ae ae 28,158 28,844 29,994 31,476 31,006 S167) | 
XIll. Rubber ae ms Ee ae sy 7,956 7,813 7,885 7,595 6,907 7,591 
XIV. Musical Instruments. ae as a oe 688 648 588 496 448 458 
XV. Miscellaneous Products aa ae ao He 9,962 10,350 10,925 11,277 11,520 | 12,339 | 
XVI. Heat, Light, and Power .. Ae ite om 6,951 6,879 6,472 5,716 5,645 5,499 | 
Se eS ee 
TOtal oD ee eo ctl 45 609 449,518 467,139 472,06 | 461,087 475,249 | 


* Average mamber famnloved during Whale year, Sanclding working proprietors. 


No. 5. Average Annual Earnings per Employee in Factories, by Class of 
Industry, 1957-58 to 1962-63 


(Working Proprietors and amounts drawn by them are not included) 


Class of Industry | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 1961-62 | 1962-63 


| 
| 

| i 
ae ae | (perme Hl Preeti eee eed liowe men arlene ated: 


| Male Employees 


I. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry | | | 
Products .. ys 6 .. 1,068 6 8 1,083 6 8/1,200 12 91,255 12 0) 1,262 14 7 1,285 18 8 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. ie ete .. 1,008 14 11) 1,039 17 5/1,126 0 6) 1,189 18 2/1,222 O11 1,195 5 5 
lll. Chemicals, Paints, Oils, etc. ig {1,161 3 211,199 6 311,255 4 7/1,343 10 3/1,361 18 9/1,402 9 7 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances .. 1,031 17 10) 1,063 12 10) 1,151 14 81,207 12 11) 1,217 6 2/1,248 16 4 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate . oe ». 1,022 17 6| 1,090 16 71,117 2 6, 1,189 17 91,176 12 9 1,188 2 6 
| VI. Textiles and Textile Goods (not dress) .. 1025 Il 41,042 4 6)1,120 9 81,152 19 2/ 1,162 19 4/1,198 4 10 
| VII Skins and Leather (not clothing or footwear).. 1,013 14 91,044 7 61,126 2 2)1,173 19 11] 1,175 3 11,210 15 9 
VIII. Clothing (except knitted) ah ee ..| 1,004 12 5} 1,01! 7 3)1,054 12 2/ 1,119 12 II} 1,134 2 81,160 17 3 
IX. Food, Drink, and Tobacco Pe = ..1 1,014 6 11,041 3 5)1,103 Tl 8) 1,157 11 6) 1,211 Tt 4, 1,224 10 | 
| XX. Sawmills, Joinery, etc. Sic Ra ... 921 17 5) 948 14 9/1,006 7 1/ 1,059 8 10/1,075 18 5/1,083 3 8 
| XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. a ..| 969 2 7| 991 13 9/1,052 8 91,1 O 7/ 1,142 4 81,150 17 | 
| XIl. Paper, Printing, etc. a ase ae ..| 1,086 | 81,145 2 8/1,242 7 5/ 1,297 5 0) 1,333 16 9/1,350 6 7 
XIll. Rubber ois fe oe Be ../ 1,094 18 2) 1,118 11 10) 1,199 1 111,238 1 2) 1,268 19 101,367 6 | 
| XIV. Musical Instruments... a ae ee ../ 1,062 8 4/1,077 10 6) L014 17 3) 1,169 3 9] 1,232 17 3,1,308 O 7 
| XV. Miscellaneous Products... a a ../ 1,049 0 61,083 16 1/1,155 19 61,210 15 11) 1,239 1 7) 1,280 2 9 
XVI. Heat, Light, and Power .. 68 a .. 1,062 14 8) 1,066 17 2| 1,113 6 3)1,244 0 81,281 3 6)1,297 7 2 
| NE 
. | | | | 

he osAverage tonsil tndusttles 51,0343 81,065 3 3)1,145 12 11) 1,204 4 21,222 9 01,249 14 3) 

| Female Employees 

| 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) .. We e983 ee 8 612 0 O| 653 15 9] 666 5 5) 687 12 1| 68415 II 
| VIL, Clothing (except knitted) .. ee os ..| 56413 5) 575 7 3} 618 | 5 635 16 I} 64817 2) 661 4 2 
| IX. Food, Drink, and Tobacco.. = oe --| 590 2 ; 609 II 5) 648 19 687 0 2| 716 0 O} 730 3 9 
| XIl. Paper, Printing, etc. oe ae Bs ..| 592 0 3} 610 9 10} 648 8 6 673 5 0O| 693 2 4) 690 13 9 
All other Industries | 601 16 2) 627 13 6| +671 12 I 704 16 10 719 8 2 73918056 
; | | | | 
Average for All Industries as ae we | 586 17 9) 607 13 10, 650 12 10 


676 16 8 693 13 2 707 0 4 


| 
| 
| Total Employees | 
| 
| 


| 

| |. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry; 
Products .. a oy .-/ 1,047 0 1, 1,058 11 IN) tI71 4 41,228 2 4) 1,234 17 51,257 3 8 
Il. Bricks, Pottery, Glass, ete. ir ye ..| 970 5 7 997 3 2)1,078 9 10/1,139 10 2) 1,177 4 101,153 15 5 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. he ..| 1,014 6 11) 1,054 6 3/1,103 16 11,175 15 7) 1,194 4 4/1,231 2 9 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances ..| 978 0 3/1,008 5 3/1,086 12 61,141 7 91,154 7 8 1,182 | II 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate . ae ..| 889 12 0] 941 14 II} 985 11 5)1,049 5 0) 1,040 12 3/1,055 14 3 
| VI. Textiles and Textile Goods (not dress) . .| 762 12 10} 791 4 0} 845 0 4 864 9 7 885 11 6 895 2 2 
| VII. Skins and Leather (not clothing or footwear). . 876 | 9 908 5 6 96510 7/1,00!1 5 8) 1,009 12 9/1,032 19 8 
VIII. Clothing (except enites) e ee ..| 673 5 2) 681 Il I} 722 7 10] 748 15 2) 763 4 4| 776 16 4| 
IX. Food, Drink, and Tobacco. ar ae ..| 884 8 9| 909 II 7; 960 12 101,008 5 41,053 9 0) 1,065 19 0 
X. Sawmills, Joinery, etc. ‘ ae ..| 899 18 10, 924 19 1) 980 13 4)1,032 5 5/1,047 9 5) 1,056 II 0 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. ..| 871 15 8) 912 4 4! 966 O11) 1,015 10 2) 1,042 17 10) 1,05! 8 5 
| Xl. Paper, Printing, etc. ae ays 5 ..| 942 12 Il] 992 4 911,073 9 91,118 8 5) 1,150 18 2/1,162 5 3 
| XIll. Rubber ws xe - x ..| 996 4 11] 1,018 11 61,087 9 81,129 7 11) 1,145 0 2) 1,230 13 0 
| XIV. Musical Instruments. ie os i ..| 966 12 11) 983 18 0, 997 16 8 1,028 15 71,076 6 6) 1,120 13 6| 
| XV. Miscellaneous Products... ae we ..| 881 11 4) 9Il 2 7| 966 2 2) 975 | 8 1,042 7 41,073 8 7 
XVI. Heat, Light, and Power .. a5 i ..| 1,059 13) 5} 1,063 10 2)1,109 13 5) 1,239 4 81,276 2 1/1,292 3 8 

. | | 

Average for All Industries tt 1 923-7 HT 952 15 71,021 0 7) 1,072 3 2 1,092 7 71,114 4 9 


No. 6. Value of Factory Production*, 


FACTORIES 


15 


by Class of Industry, 1957-58 to 1962-63 


Class of Industry | 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 
£ £ £ £ £ £ 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and 
Quarry Products a3 16,826,008) 17,522,033+| 22.661,010 | 25,335,778 | 24,811,692 | 24,749,068 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. 17,700,954 | 19,955,082 | 22,675,164 | 23,686,312 | 24,685,950 | 24,694,310 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 68,176,312 75,788,197 88,465,857 92,513,221 89,738,623 98,188,108 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances.. 341,023,7967| 359,422,060}| 408,944,096 | 430,697,465t| 424,126,092{} 462,323,595 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate . 3,374,907 3,271,086 3,589,056 3,561,480 3,450,423 3,616,729 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 30,347,744 | 31,056,308 | 35,622,770 | 34,830,042 | 33,486,103 | 36,736,483 
Vil. Skins, Leather (not storming: or fooreca) 6,595,292 7,302,792 8,152,437 7,785,865 8,048,689 8,498,311 
Vill. Clothing (except knitted) . --| 44,504,347 | 45,743,370 | 50,376,450 | 52,716,294 | 53,246,548 | 56,500,689 
IX. Food, Drink, and Tobacco. . 77,260,358 | 82,096,801 | 94,187,987 | 99,371,037 | 104,744,015 | 110,870,838 
X. Sawmills, Joinery, etc. . 29,759,415 | 31,566,490 | 34,664,385 | 35,463,323 | 33,457,941 | 33,364,858 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. 12,118,031 12,848,753 14,747,873 14,921,199 14,953,246 14,864,749 
XIl. Paper, Printing, etc. ; ‘ 49,444,496 53,979,133 61,947,047 | 68,659,255 70,251,733 | 74,725,415 
XIll. Rubber : 11,333,848 | 11,379,075 | 11,458,831 12,457,351 11,707,375 | 13,178,417 
XIV. Musical Instruments. 1,536,427 1,593,250 1,473,018 1,515,911 1,664,487 1,770,020 
XV. Miscellaneous Products 15,619,415 17,730,517 19,464,260 | 20,162,598 | 22,173,068 | 23,662,495 
XVI. Heat, Light, and Power 32,240,498}| 34,060,272+| 38,016,159 | 42,702,014 | 45,260,167 | 49,698,959 
Total 757,861,848 | 805,315,219 | 916,446,400 966,379, 145+! 965,806, 152t]1,037,443,044 
* Value added to materials by the process of manufacture. 
t See explanatory note (7) on comparability, page 8. 
t Revised. 
No. 7. Walue of Factory Production* per Employee (including Working 
Proprietors), by Class of Industry, 1957-58 to 1962-63 
| 
| Class of Industry 1957-58 | 1958-59 1959-60 1960-61 | 1961-62 1962-63 
| | | 
aa oe | | 
| | £ £ £ £ £ £ 
| |. Treatment of Non-metalliferous Mine and | 
Quarry Products : as ..| 2,028.70¢ | 2,103.49} | 2,609.51 2,663.56 2,620.86 2,582.87 
| Il. Bricks, Pottery, Glass, etc. 1,522.92 | 1,165.14 1,825.11 1,907.88 2,007.31 1,957.23 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. : 3,179.27 3,445.70 3,853.55 4,006.98 | 3,944.38 4,239.56 
| IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances| 1,627. 1t 1,691.757 1,829.74 | 1,899.30t | 1,913.41 2,007.37 
| V. Precious Metals, Jewellery, Plate . 1,376.39 1,393.14 1,530.51 | 1,584.29 | 1,585.67 1,659.81 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) . 1,368.37 1,439.79 1,599.44 1,599.76 | 1,654.37 1,730.24 
Vil. Skins, Leather (not Sone or footwear) 1,249.58 1,361.19 1,486.31 1,465.71 | 1,559.82 1,622.74 
| VIII. Clothing (except knitted) . re 1,017.68 1,054.16 1,128.35 1,174.29 1,224.06 1,267.80 
IX. Food, Drink, and Tobacco. . ae io 1,994.28 2,134.16 2,408.35 2,500.28 | 2,605.44 2,701.14 
X. Sawmills, Joinery, etc. | 1,499.21 | 1,572.58 1,691.52 1,723.70 1,741.88 1,750.98 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. 1,359.59 | 1,427.32 1,575.29 1,625.76 1,680.52 1,697.28 
XII. Paper, Printing, etc. 1,755.97 | 1,871.42 2,065.31 2,181.32 2,265.75 2,363.46 
XIll. Rubber 3 1,424.57 | 1,456.43 1,453.24 1,640.20 1,695.00 1,736.06 
| XIV. Musical Instruments. 2,233.18 | 2,458.72 2,505.13 3,056.27 3,715.37 3,864.67 
| XV. Miscellaneous Products 1,567.90 | 1,713.09 | 1,781.63 | 1,787.94 | 1,924.75 1,917.70 
| XVI. Heat, Light, and Power 4,638.25¢ | 4,951.347 | 5,873.94 7,470.61 8,017.74 9,037.82 
All Industries 1,700.00 1,791.51 | 1,961.83 2,047.15 2,094.63t 2,182.95 
* Value added to materials by the process of manufacture. 
t See explanatory note(7) on comparability, page 8. 
t Revised. 
No. 8. Proportion per cent. of Salaries and Wages* Paid in Factories to Value of 
Producttont: by Class of clade Os 1957-58 to 1962-63 
7 
Class of Industry 1957-58 a 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 1961-62 1962-63 
e eee a ee Sere ee | 
| 
| Per cent. Per cent. Per cent. | Per cent. Per cent. Per cent. 
| I]. Treatment of Non-metalliferous Mine and | 
Quarry Products 50.0f | 48.81 43.6 44.9 46.1 47.5 
Il. Bricks, Pottery, Glass, etc. Sy anG2i8: ally 551 58.4 59.1 58.1 58.5 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. -.| SIE | 30.4 | 28.5 29:2 30.1 28.5 
| IV. Industrial Metals, Machines, Conveyance: 58.4 YACAE 57.8 58.57 58.89, 57.4 
| V. Precious Metals, Jewellery, Plate . : 56.5 58.4 56.3 57.8 58.0 56.1 
| VI. Textiles and Textile Goods (not dress) . 55.0 54.2 S23 53.5 53.0 51.3 
| VIL. Skins, Leather (not corning or footwear). . 66.7 63.9 | 62.6 65.8 62.4 | 61.3 
Vill. Clothing (except knitted) . be 61.4 60.0 59.7 59.6 58.2 | 57.2 
| IX. Food, Drink, and Tobacco. . ats 41.6 40.1 | 37.7 38.2 38.4 37.5 
| X. Sawmills, Joinery, etc. aa| 55.1 | 54.1 53.8 56.0 | 56.5 57.0 
| XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. | 59.7 59.4 57.5 58.7 | 58.3 58.3 
| XIl. Paper, Printing, etc. : : os 52.6 | 51-9 50.9 50.4 49.9 | 48.4 
| XIll. Rubber : 69.0 68.9 73.9 68.1 | 67.3 70.3 
| XIV. Musical Instruments. . 42.3 39.0 38.7 32.2 27.8 21-9 
| XV. Miscellaneous Products 54.2 51:5 52.7 55.3 52:7 | 54.6 
| XVI. Heat, Light, and Power 22.8 2 SE 18.9 16.6 15.9 | 14.3 
| | | = 
All Industries 52:3 51.3 50.3 5077 | 50.5 49.5 


* Excludes drawings by onkings proprietors. 


} Value added to materials by the process of manufacture. 


t See explanatory note (7) on comparability, page 8. 
4 Revised. 


No. 9. Government and Private Factories, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed* Salaries and Wages Paid t+ Value of— 


= | Materials 
Land, Plant | and Fuel, etc. of 
Buildings, | Used Productiont 


Year ended —— | / : | 


30th June 
and and 


Males | Females | Persons 
| Machinery 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 

To Males To Females | Total 
| Fixtures 


£000 £000 £000 £000 


Government Factories {] 


| | | 
33,534 | | 25,862 | 543 26,405 21,565 | 41,449 26,321 | 61,938 
33,92! | 26,265 541 | 26,806 23,332 | 46,620 27,832 66,374 
33,896 | | 28,800 567 | 29,367 27,877 49,492 27,269 71,303 
33.177 | 30,953 | 605 | 31,558 28,886 51,089 | 28,500 78,360 
33,574 32,006 596 32,602 | 46,158 | 77,386 31,185 | 86,075 
33,206 | 31,558 | 644 CS 32,202 65,666 91,802 31,520 | 90,746 


| | | 
32,888 | 31,545 738 | 32,283 85,343 100,713 32,045 92,636 
31,841 | 32,788 956 | 33,744 87,703 | 105,908 32,160 98,251 
30,521 | 34,289 | 1,164 | 35,453 89,255 | 103,780 32,259 103,439 
| 


31,373 | 35,714 | 1,090 36,804 188,805§ 106,133 32,067 107,578 
31,042 | | 34,722 1,095 35,817 196,078 122,349 32,251 112,446 


Private Factories 


YALSIOFY IWOILLSILVLS 


1953 260,927 88,442 | 349,369 198,883 40,622 239,505 155,011 | 166,284 655,263 1,077,388 | 422,125 
1954 273,505 | 97,406 370,911 219,484 47,296 266,780 173,392 186,402 751,927 1,233,427 481,500 
1955 | 285,138 | 103,062 388,200 245,667 51,581 297,248 | 193,642 209,105 836,273 1,375,367 | 539,094 
1956 296,931 106,047 | 402,978 21,927. "| 55,538 327,465 231,381 247,824 922,551 | 1,516,777 | 594,226 
1957 | 298,714 107,077 405,791 286,606 59,124 345,730 257,823 285,924 | 988,653 1,640,562 | 651,909 
1958 | 306,522 | 108,474 414,996 302,687 61,803 364,490 284,503 | 324,036 | 1,058,860 1,757,496 698,636 


307,869 107,619 | 415,488 316,757 63,975 380,732 314,929 358,965 , 1,859,816 744,724 
319,367 | 114,552 | 433,919 354,379 | 73,021 427,400 352,845 400,730 ,261 2,111,558 850,355 


1959 1,1 
1,2 

324,871 | 115,102 439,973 378,271 76,292 454,563 412,538 503,501 | 1,2 2,191,686 + | 895, 199TT 
1,2 
1,3 


1960 


| 

1961 
1962 | 317,781 110,427 428,208 376,121 | 75,145 451,266 454,678 | 564,502 

| 


| 
| 
| 


285,509 2,175,804++ 890,295++ 
,381,328** | 2,338,576** | 957,248** 


1963 327,074 | 115,705 442,779 | 397,530 80,261 477,79| 493,688), | 596,842 


* Average during period of operation in 1957-58 and earlier years; average during whole year in 1958-59 and later years. Includes working proprietors in Private Factories. 


+ Excludes drawings by working proprietors. 
+ Value added to materials by the process of manufacture. 
1 Operated by Commonwealth and State Governments. 
§ A substantial part of the increase in 1961-62 is attributable to the cost of storage dams, water diversion systems, and power stations associated with new generating capacity brought into use in the Snowy Mountains Hydro-electric 
Scheme. 
|| See explanatory note (11) on comparability, page 8. 
** See explanatory note (9) on comparability, page 8. 
tt Revised. 


FACTORIES 7, 


No. 10. Ages of Persons on Factory Pay-rolls on Last Pay-day in June, 1953 to 1963 


(Excluding Working Proprietors) 


Under 16 years 16 years and under 21 years | 21 years and over Total 
| At Last Pay-day | | | 
| in June err zs 5 = 


Males Females Males Females Males Females Males Females | Persons 


| 
a | | | 
2,563 2,221 27,223 | 18,745 253,341 68,604 283,127 89,570 372,697 
2,671 2,257 28,303 19,354 266,090 76,034 297,064 97,645 394,709 
2,579 1,982 28,730 19,053 | 275,398 80,341 306,707 101,376 408,083 
2,538 1,860 29,647 18,474 282,630 82,830 314,815 103,164 417,979 
2,584 1,981 30,848 | 18,225 284,392 84,436 317,824 104,642 422,466 
2,575 1,929 31,881 18,270 291,552 85,336 326,008 105,535 | 431,543 


2,453 2,175 32,593 18,254 294,776 86,707 329,822 107,136 436,958 
2,625 2,219 33,937 19,754 307,794 95,211 344,356 117,184 461,540 
2,710 2,009 33,290 | 17,848 296,306 85,328 332,306 105,185 437,491 
2,955 2,646 35,817 19,770 303,792 90,461 342,564 112,877 455,441 
2,623 2,196 37,434 20,711 307,286 91,124 347,343 114,031 461,374 


Persons Employed and Salaries and Wages Paid in Factories, 
1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed during Whole Year 


Salaries and Wages Paid 
Wages Staff Total (excluding Drawings by 
including Working Proprietors) 


Working Proprietors 


Salaried Staff | 
Year Number 
ended of Estab- | Working Proprietors 


30th June | lishments Managerial, Clerical, 


ere ea Foremen and Over- 
. kers i 
and Technical Staff Fasters: er Ochecs 


To 


Females Total 


- |_. 
Males Females Males | Females Males | Females | Males | Females | Persons 


£000 £000 
Metropolis 


{ 
11,972 ; 1,213 | 23,078 , 13,094 | 173,702 | 57,531 | 204,450 | 71,838 | 276,288 | 159,593 193,578 
12,859 1,330 | 24,907 | 13,987 | 187,129 | 65,428 | 220,089 | 80,745 | 300,834 | 179,581 219,986 
13,225 1,405 | 26,599 | 14,976 | 194,032 | 68,965 | 228,657 | 85,346 | 314,003 | 201,686 245,805 
13,760 1,505 | 28,360 | 16,119 | 199,349 | 70,250 | 235,747 | 87,874 | 323,621 | 222,248 269,814 
13,844 1,470 | 29,186 | 17,022 | 199,143 | 70,804 | 236,239 | 89,296 | 325,535 | 232,168 283,102 
14,101 1,535 | 30,500 | 17,631 | 202,193 | 72,000 | 240,509 | 91,166 | 331,675 | 242,830 296,469 


14,405 1,565 | 31,194 203,108 | 71,775 | 241,996 | 91,589 | 333,585 | 251,157 306,939 

14,781 1,539 | 33,145 209,899 | 76,744 | 250,343 | 97,670 | 348,013 | 281,075 344,898 

15,051 1,544 | 34,726 76,342 | 252,407 | 97,971 | 350,378 | 297,703 364,213 

15,109 1,389 | 34,354 72,706 | 245,517 | 94,117 | 339,634 | 294,964 360,476 

15,168 1,432 | 35,089 | 210,186 | 76,456 | 251,989 | 98,661 350,650 | 310,126 380,245 
| H | 


Rest of New South Wales 


12,261 | 87,254 | 16,671 | 103,925 | 65,152 7,180 | 72,332 
12,402 | 84,951 | 16,810 | 101,761 | 66,168 7,432 | 73,600 


72,009 | 
74,750 | 13,042 | 88,016 | 17,791 | 105,807 | 72,781 8,029 | 80,810 
77,894 | 13,186 | 91,359 | 18,101 | 109,460 | 80,632 8,577 | 89,209 
79,135 | 12,598 | 93,147 | 17,687 | 110,834 | 86,444 8,786 | 95,230 


74,036 


82,367 


83,929 
85,707 


12,189 | 96,702 | 17,425 | 114,127 | 91,414 8,809 | 100,223 


11,687 | 98,761 | 17,172 | 115,933 | 97,145 8,931 | 106,076 
12,745 | 100,865 | 18,261 | 119,126 | 106,092 | 10,154 | 116,246 
87,722 | 13,144 | 102,985 | 18,698 | 121,683 | 114,857 | 10,946 | 125,803 
88,036 | 12,292 | 103,637 | 17,816 | 121,453 | 116,871 | 10,723 | 127,594 
90,483 | 12,754 | 106,127 | 18,472 | 124,599 | 122,126 | 11,237 | 133,363 


| 
| 
| 


New South Wales 


| | | 
19,251 | 13,476 1,531 | 30,490 | 17,186 | 247,738 | 69,792 | 291,704 | 88,509 | 380,213 | 224,745 | 41,165 | 265,910 
20,199 | 13,886 1,725 | 32,016 | 18,000 | 259,138 | 77,830 | 305,040 | 97,555 | 402,595 | 245,749 | 47,837 | 293,586 
20,837 | 13,935 1,866 | 33,956 | 19,264 | 268,782 | 82,007 316,673 | 103,137 | 419,810 | 274,467 | 52,148 | 326,615 
21,602 | 14,035 2,018 | 35,828 | 20,521 | 277,243 | 83,436 | 327,106 | 105,975 | 433,081 | 302,880 | 56,143 | 359,023 
21,838 | 13,981 2,048 | 37,127 | 21,533 | 278,278 | 83,402 | 329,386 | 106,983 | 436,369 | 318,612 | 59,720 | 378,332 
22,270 | 14,015 2,187 | 38,636 | 22,215 | 284,560 | 84,189 | 337,211 | 108,591 | 445,802 | 334,244 | 62,448 | 396,692 
| 22,684 | 13,763 2,271 | 39,957 | 23,028 | 287,037 | 83,462 | 340,757 | 108,761 | 449,518 | 348,302 | 64,713 | 413,015 
23,274 | 13,262 2,231 | 42,340 | 24,211 | 295,606 | 89,489 | 351,208 | 115,931 | 467,139 | 387,167 | 73,977 | 461,144 
23,585 | 12,793 2,231 | 44,253 | 24,952 | 298,346 | 89,486 | 355,392 | 116,669 | 472,061 | 412,560 | 77,456 | 490,016 
23,629 | 12,237 2,003 | 44,483 | 24,932 | 292,434 | 84,998 | 349,154 | 111,933 | 461,087 | 411,835 | 76,235 | 488,070 
23,729 | 12,235 2,064 | 45,212 | 25,859 | 300,669 | 89,210 | 358,116 | 117,133 | 475,249 | 432,252 | 81,356 | 513,608 


| 


* See explanatory note (I) on comparability, page 8. 
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No. 12. Factories: Summary by Class of Industry, 1962-63 
ieee | Average Value of— | 
umber umber . = 
of Es- Employed Motive | 
Class of Industry tablish- | Baring FESWE Land, Salaries Materials | Pp Fall 
ments Whole Buildings, | and Wages |andFuel,etc.| Output | roduction 
Year* Plant, etc. Paid ¢ Used | 
| | 
H.P. £000 £000 £000 £000 £000 
Metropolis 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine | | | | | 
and Quarry Products 27) 4,847 32,944 13,101 | 5,988 | 17,813 | 29,696 | 11,883 | 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. .. 208 | 10,155 | 64,213 | 24,881 11,512 14,235 34,099 19,864 | 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. ** 540 20,162 258,182 | 121,590 24,758 | 148,668 237,079) 88,511 
IV. Industrial Metals, Machines, Con-| 
veyances.. 6,202 | 159,301 581,805 272,552 182,854 | 351,894 649,171 297,277 | 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 304 = 2,048 4,937 2,675 | 1,953 2,373 5,817 3,444 | 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 386 | 17,366 | 58,315 27, 298 | 15,550 | 38,423 | 68,424 30,001 | 
Vil. Skins and Leather (not cone or| | | | 
footwear) : : 277 5,084 20,765 | 6,808 | | 5,076 | 14,425 22,679 | 8,254 | 
Vill. Clothing (except knitted) 2,570 36,750 25,093 30,0884) 27,875 | 53,082 | 101,740 48,658 | 
IX. Food, Drink, and Tobacco** 1,161 28092 184,229 74,837 | 29,561 | 142,874 225,454 | 82,580 | 
X. Sawmills, Joinery, etc. eel 840 9,133 77,332 | 16,696 9,967 | 25,660 | 42,395 | 16,735 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. ..| 654 8,234 20,910 | 9,667 8,299 | 17,917 32,010 | 14,093 
XIl. Paper, Printing, etc. .. a] 975 | 28,102 142,755 68,546 32,391 | 66,160 | 133,525 | 67,365 
XIill. Rubber e e | 109 | 6,865 | 62,647 | 8,387 8,616 | 21,704 | 33,319 | 11,615 | 
XIV. Musical Instruments 29 399 | 1,223 | é6ll 439 | 823 | 2,439 | 1,616 | 
XV. Miscellaneous Products 631 | 11,433 43,797 19,330 12,078 | 21,296 | 43,348 | 22,052 
XVI. Heat, Light, and Power— | | 
Electric a 8 1,954  1,356,519§ 19,170 2,298 | 4,100 | 8,782 4,682 
Gas 3 725 32,425 6,338 1,030 | 5,874 | 11,402 5,528 | 
Total 15,168 | 350,650 | 2,968,091 122.575 380,245 | 947,321 | 1,681,479 | 734,158 | 
Rest of New South Wales 
| | | 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine) | | | | 
and Quarry Products is ae 241 4,735 148,957 35,106 | 5,773 | 32,722|| 45,588 12,866 | 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. .. 99 2,462 23,435 7,039 | 2,929 | 3,283 | 8,113 4,830 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 72 2,998 56,077 21,035 | 3,636 | 10,858 | 20,535 9,677 | 
IV. Industrial Metals, Machines, Con- | | 
veyances Fi 3,885 | 71,012 | 1,116,827 302,280 | 82,540 | 299,500|| 464,547 165,047 ||) 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 61 131 319 277 | 76 | 61 | 234 | 173 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 54 3,866 16,848 | 9,889 3,300 | 8,526 | 15,261 6,735 
Vil. Skins and Leather (not boca or | | | | 
footwear) ate | 25 153 482 — 178 | 135 | 1,051 | Ip295i 244 
VIII. Clothing (except knitted) 853 7,816 6,491 | 5,581 | 4,457 | 6,025 | 13,868 | 7,843 
IX. Food, Drink, and Tobacco .. 1,369 | 12,954 110,919 | 32,880 | 12,030 | 62,038 | 90,329 | 28,291 | 
X. Sawmills, Joinery, etc. 1,232 9,922 143,031 12,625 | 9,055 | 18,891 | 35,521 | 16,630 | 
XI. Furniture of Wood, Beddine: etc. ../ 148 524 | 1,388 | 793 366 | 964 | 1,736 | 772 
XII. Paper, Printing, etc. vel 212 | 3,515 24,619 | 8,838 3,748 5,142 | 12,502 | 7,360 
Xill. Rubber : ers ae Sail 125 | 726 | 3,536 | 2,357 646 | 1236 | 27991 1,563 
XIV. Musical Instruments we ‘ “al ZA 59 169 | 90 | 54 | 336 | 490 | 154 
XV. Miscellaneous Products 100 906 2,863 | 1,278 | 847 | 1,428 | 3,039 | 1,611 
XVI. Heat, Light, and Power— | | | 
Electric ; 46 2,325 | 3,196,911§) 242,210 3,194 | 12,632 | 50,911 | 38,279 
Gas 32. 495 4,344 3,926 577 | 1,565 | 2,775 | 1,210 | 
Total .. aD Se ae .. 8,561 | 124,599 | 4,857,216 | 686,382 133,363 466,258 769,543 303,285 | 
New South Wales | 
| 
| | | | 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine) | 
and Quarry Products 512 9,582 181,901 48,207 | 11,761 50,535]| 75,284 | 24,749 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. .. 307 | 12,617 87,648 31,920 14,441 17,518 42,212 24,694 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc.** 612 | 23,160 314,259 142,625 28,394 159,526 257,714 98,188 
IV. Industrial Metals, Machines, Con-) 
veyances : ..| 10,087 | 230,313 1,698,632 574,832 265,394 651,394||, 1,113,718 462,324|| 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate .. 365 279 5,256 2,952 | 2,029 2,434 6,051 3,617 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress), 440 21,232 75,163 37,187 | 18,850 46,949 83,685 | 36,736 
Vil. Skins and Leather (not cone or | | | 
footwear) . , ml 302 55237 21,247 6,986 | 5,211 | 15,476 | 23,974 | 8,498 
VII. Clothing (except knitted) 3,423 | 44,566 31,584 35,6699) 32,332 | 59,107 | 115,608 56,501 
IX. Food, Drink, and Tobacco** 2,530 | 41,046 295,148 | 107,717) 41,591 | 204,912 315,783 | 110,871 
X. Sawmills, Joinery, etc. ..| 2,072 | 19,055 220,363 29,321 | 19: 022 44,551 77,916 | 33,365 
XI. Furniture of Wood, Bedding, ete: a. 802 | 8,758 22,298 10,460 | 8,665 | 18,881 | 33,746 | 14,865 
XII. Paper, Printing, etc. .. 1,187 | 31,617 167,374 77,384 | 36,139 | 71,302 | 146,027 | 74,725 
XIll. Rubber : Pa 234 | 7,591 66,183 10,744 | 9,262 — 22,940 — 36,118 13,178 
XIV. Musical Instruments 36 458 1,392 701 | 493 | 1,159 | 2,929 1,770 
XV. Miscellaneous Products 731 12,339 46,660 20,608 12,925 | 22,724 46,387 | 23,663 
XVI. Heat, Light, and Power— | | | 
Electric a 54 4,279  4,553,430§, 261,380 5,492 | 16,732 59,693 | 42,961 
Gas 35 | 1,220 36,769 10,264 1,607 | 7,439 14,177 | 6,738 
Total 23,729 | a5, 249 | 7,825,307 | 1,408,957 513,608 | 1,413,579 | 2,451,022 | 1,037,443 
* Includes working proprietors. 
+ Excludes drawings by working proprietors. 
$ Calculated by deducting “‘ Materials and Fuel Used” from “ Output” (see Table 16). 


™ See explanatory note (11) on comparability, page 8. 
§ Excludes electric motors used in power house. 

|| See explanatory note (9) on comparability, page 8. 
** See explanatory note (10) on comparability, page 8. 
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| Ryarace | Value of— 
| | Number | Number | Motive == a7 ais — 
| Class of Industry ie Employed ower Land, Salaries Materials | 
| | oats | Whole | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
| Year* Plant, etc. | Paid t¢ | Used 
| = = ss —]| — = 
| | | | | 
H.P. | £000 | £000 £000 £000 £000 
| Class |. Treatment of Non-metal- | | 
| liferous Mine and Quarry Products 
| I. Coke¥§ | 
2. Briquetting and Pulverised Coal : | | | : 
3. Carbide evel eeesstn |lnucessncl| ae | ses | . 00 | ate She 
4. Lime, Plaster of Paris, ‘Asphalt .| 23 413 | 6,040 1,670 | 508 2,877 4,463 1,586 
5. Fibrous Plaster and Products .. 5} 157 | 820 | 1,272 1,184 | 824 1,318 2,494 1,176 
6. Marble, Slate, etc. ; 84 563 3,137 626 | 588 | 701 1,740 1,039 
7. Cement, Portland 5 = 5 1,379 97,770 11,124 | 1,734 | 4,615 8,757 4,142 
3 Asbestos Cement Sheets, etc. : s 205 | 3,675 | 22,715) 9,275) 4,656) © 14,926 | 24,076 9,150 
10. Other F 38 | 2732 50 967 | 24 328 3 451 26,098 33,754 7,656 
| Total oa Bie al 512 | 9,582 | 181,901 48,207 | 11,761 50,535 | 75,284 24,749 
Class Il. Bricks, Pottery: Glass. etc. a | | 
|. Bricks and Tiles 116 5,100 47,579 | 15,544 | 6,052 5,653 | 15,335 9,682 
2. Earthenware, China, etc. 63 1,789 8,284 3,065 | 1,988 1,221 4,451 3,230 
3. Glass (other than Bottles | 
AN Glace Bottles : ) h 110 | 5,582 30,981 13,167 | 6,227 | 10,491 | 21,951 | 11,460 
5. Other 18 146 804 144 174 153 475 | 322 
Total .. ne oe ne xl 307 | 12,617 87,648 | 31,920 | 14,441 17,518 | 42,212 | 24,694 
Glass Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. | 
. Industrial and Heavy Chemicals, etc.. 160 7,125 94,385 37,659 9,369 34,617 63,887 | 29,270 
i Pharmaceutical and Toilet Preparations 118 4,263 8,385 11,377 4,304 | 16,497 37,867 | 21,370 
3. Explosives (including Fireworks) { | 
4. White Lead, Paints, and Varnish 82 | 2,792 16,374 5,612 3,336 15,533 24,016 | 8,483 
5. Oils, Vegetable .. ; al 10 | 447 7,570 1,449 536 7,877 10,213 2,336 
6. Oils, Mineral : 34 | 2,703 132,084 | 67,325 | 4,198 | 60,638 | 74,568 13,930 
7. Oils, Animal... erie | | | 
8. Boiling Down, Tallow Refining Ns 40 758 15,408 | 3,116 893 | 2,892 5,329 2,437 
9. Soap and Candles a eal 60 2,057 9,552 3,662 2,366 | 9,707 19,974 10,267 
10. Chemical Fertilizers .. a | Il 593 | 11,006 3,645 | 810 | 4,460 6,565 2,105 
Il. Inks, Polishes, ete. || all 7 898 3,996 2,028 | 938 | 2,959 5,865 2,906 
12. Matches § | | 
13. Other § 26 1,524 15,499 6,752 1,644 4,346 9,430 5,084 
Total .. ye . ae wef 62 | 23,160 | 314,259 | 142,625 28,394 159,526 | 257,714 98,188 
Class IV. Industrial Metals, | 
Machines, Conveyances | 
|. Smelting, Converting, penning, sng] | 
Rolling of Iron and Steel § 16 | 33,303 | 927,700 211,647 44,729 210,829 | 310,807 | 99,978 
2. Foundries (Ferrous) 72 2,740 14,447 3,170 3,266 2,988 7,220 4,232 
3. Plant, Equipment, and Machinery 1,295 31,447 130,529 53,509 37,659 73,807 | 137,810 | 64,003 
4. Other Engineering : 827s 7,811 33,102 13,008 8,856 11,935 26,988 15,053 
5. Extracting and Refining of other Metals 29 | 1,704 30,268 9,820 2,341 19,671 | 25,289 | 5,618 
6. Electrical Machinery, etc. ; 662 34,168 85,151 48,321 39,145 72,631 135,032 62,401 
Tramcars, Railway Rolling Stock— 
| 7. Government and Municipal 34 | 12,709 42,720 18,204 13,459 | 5,752 | 21,811 | 16,059 
8. Other .. ws 9 1,515 13,937 3,268 1,916 3,026 6,199 3,173 
Motor Vehicles and Motor Cycles— 
9. Construction, Assembly | 8 6,097 17,995 9,821 7,449 31,695 43,127 11,432 
10. Repairs we ‘ | 4,552) 25,018 30,286 40,815 22,743 24,883 | 61,381 | 36,498 
Il. Motor Bodies os | 866 6,448 12,953 9,635 6,266 23,502 | 37,578 14,076 
12. Horse-drawn Vehicles .. 6 II 44 16 9 15 31 16 
13. Motor Accessories a ne 108 5,893 25,158 11,924 6,987 11,573 24,825 13,253 
14. Aircraft .. 5) 395) SAS2 14,134 6,589 5,560 | 4,867 12,211 7,344 
15. Cycles, Foot, etc., “and Accessories 36 141 376 269 90 250 416 166 
16. Construction and Repair of Vehicles— 
Other .. avs | 
Ship and Boat Building— | | 
17. Government .. 5 5,068 | 32,058 2,771 5,960 2,485 — 9,836 7,351 
18. Other .. 162 3,778 26,006 3,893 4,443 2,546 8,092 5,546 
| 19. Cutlery and Small Hand Tools 50 | 620 3,290 860 676 868 1,991 1,122 
| 20. Agricultural Implements 187 | 1,890 6,991 3,269 1,963 2,813 5,988 | 3,175 
Non-ferrous Metals— | 
21. — Rolling and Extrusion 13 5,353 79,494 25,642 7,155 35,507 49,305 13,798 
22. Founding, Casting, etc. 209 5,037 20,542 8,616 5,584 12,334 22,612 10,278 
| 24. Sheet Metal Working 385 | 10,606 32,962 19,641 11,649 25,877 47,500 21,623 
25. Pipes, Tubes, and Fittings (Ferrous) . 25 4,506 34,965 10,074 5,775 16,713 26,786 10,073 
26. Wireworking (including Nails) 130 5,299 30,229 9,102 6,535 22,782 34,065 11,283 
| 27. Stoves, Ovens, and Ranges 16 1,068 5,603 2,768 1,215 | 2,844 | 5,336 2,492 
28. Gas Fittings and Meters 5 225 231 154 221 227 | 617 | 390 
| 29. Lead Mills ; 3 32 558 95 4l 179 273 94 
30. Sewing Machines 20 300 413 623 296 792 1,458 666 
31. Arms : 9 2,448 32,973 34,494 2,410 S93 3,985 | 2,826 
| 32. Wireless and Amplifying Apparatus. | 142 9,606 10,092 10,293 9,617 25,183 40,950 | 15,767 
| 33. Other Metal Works .. ; 167 135i 3,425 2,521 1,379 1,661 4,199 2,538 
Total ; 10,087 230,313 | 1,698,632 574,832 | 265,394 651,394 | 1,113,718 | 462,324 
| Class V. Precious Metals, Jewellery, | | | 
eae 
|. Jewellery | 146 815 615 938 | 709 1,350 2,670 1,320 
2. Watches and Cloc: s (including Repairs) 99 270 87 | 424 | 202 | 157 | 545 388 
3. Electroplating (Gold, Silver, etc.) -,| 120 1,094 4,554 1,590 L118 | 927 | 2,836 | 1,909 
Total 365 2,179 5,256 2,952 2,029 | 2,434 6,051 | 3,617 | 
he Includes working! proprietors. 
t Excludes drawings by working proprietors. 
$ Calculated by deducting ‘‘ Materials and Fuel Used "’ from ‘* Output ” (see Table 17), z 
As separate figures cannot be published for them, Sub-class I-! is included with Sab-class I-10, and Sub-classes III-3 and Ill-12 are included with 


Sub-class IIl-13. 


§ See explanatory note (9) on comparability, page 8. 
\| See explanatory note (10) on comparability, page 8. 
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Value of— 
Number NGrbeE 
Class of Industry Pale. Employed roar Land, Salaries Materials 
iments Whale Installed Buildings, and Wages and Fuel, etc. Output Production 
Year* Plant, etc. Paid ¢ Used 
Class VI. Textiles and Textile Goods H.P. £000 £000 £000 £000 £000 
(not ag 
1. Cotton, Ginning {| 
2. Cotton, Spinning and Weaving fe 44 4,201 27,546 14,079 3,834 10,463 18,498 8,035 
3. Wool, Carding, Spinning, Weaving .. 40 5,784 21,639 7,091 4,967 11,626 20,444 8,818 
4. Hosiery and other Knitted Goods 156 5,983 6,160 6,078 4,893 12,026 21,933 9,907 
5. Silk, Natural ¢ ote es oes ie ae a 
6. Rayon, Nylon, etc. 14 1,331 ‘4, 910 2,621 1,375 3, 194 5,544 oF, 350 
7. Flax Mills ; ; see ses was S a ; 
8. Rope and Cordage ts 10 442 3 328 841 472 “959 1,852 "893 
9. Canvas Goods, Tents, Tarpaulins, etc. 50 535 368 491 452 1,268 2,073 805 
10. Bags and Sacks .. 43 546 1,374 1,137 492 1,421 2,235 814 
Il. Textile Bees: Dyeing, Printing . 24 723 3,944 1,643 812 1,205 2,796 1,591 
12. Other4] 59 1,687 5,894 3,206 1,553 4,787 8,310 3,523 
Total 440 | 21,232 75,163 37,187 18,850 46,949 83,685 36,736 
Class VII. Skins and Leather 
(not clothing or footwear) 
|, Furriers and Fur Dressing 42 247 266 300 | 197 364 801 437 
2. Fellmongering and Woolscouring 18 867 6,422 | 1,932 1,074 6,283 7,772 1,489 
3. Tanning, Leather Dressing 49 1,740 13,080 2,609 2,037 5,153 8,510 3,357 
4. Saddlery, Harness, Whips : 25 88 32 80 63 77 196 119 
5. Machine Belting (Leather or Other) . 8 97 198 140 95 172 307 135 
6. Bags, Trunks, etc. 160 2,198 1,249 1,925 1,745 3,427 6,388 2,961 
7. Other : aD He ‘ x : ves 
Total 302 5,237 21,247 6,986 5,211 15,476 23,974 8,498 
Class VIII. Clothing (except knitted) | | 
|. Tailoring, Ready-made Clothing 954 | 18,416 8,005 11,426 | 13,565 27,436 50,377 22,941 | 
2. Clothing (Water procter and sia 18 71 | 343 453 557 1,518 2,267 749 
3. Dressmaking : 280 1,165 | 435 1,206 663 81 2,155 1,344 
4. Millinery . 109 1,399 | 375 988 969 1,361 3,025 1,664 
5. Shirts, Collars, Underclothing 148 5,387 | 2,803 3,113 3,703 8,004 13,838 5,834 
6. Foundation Garments 30 1,733 193% | 1,016 | 1,196 3,417 6,427 3,010 
7. Handkerchiefs, Ties, Scarves 42 1,218 540 | 959 | 823 2,364 4,089 1,725 
8. Hats and Caps 25 774 | 1,629 | 260 695 917 1,969 1,052 
9. Gloves é 20 657 | 296 396 454 873 1,486 613 
10. Boots and Shoes** 144 6,012 5,986 4,407 5,067 8,616 16,494 7,878 
Il. Boot and Shoe Repairing 973 1,648 1,631 4,195 | 657 949 2,983 2,034 
12. Boot and Shoe Accessories 33 440 | 1,152 529 368 927 1,463 536 
13. Umbrellas, Walking Sticks 7 110 | 52) 105 117 360 686 326 
14. Dyeworks and Sleeelne 600 4,560 | 7,032 | 6,393 3,276 1,426 7,865 6,439 
15. Other oF 40 336 112 223 222 128 484 356 
Total .. *e ee ae ..| 3,423 | 44,566 31,584 35,669 | 32,332 59,107 115,608 56,501 
Class IX. Food, Drink, and Tobacco | 
|. Flour Milling .. ae o8 38 1,479 20,224 5,261 1,807 21,936 26,671 4,735 
2. Cereal Foods and Starch 29 1,855 20,009 4,926 1,960 10,673 17,788 GUS 
3. Animal and Bird Foods : 77 674 | 11,042 | 2,001 776 7,829 9,982 2,153 
4. Chaffcutting and Corncrushing ¢ 12 68 | 1,437 84 67 84 198 114 
5. Bakeries, Cakes, Fastty in Sis 1,495 8,598 | 15,937 20,302 7,284 21,934 41,357 19,423 
6. Biscuits Ae : is 17 2,564 | 9,520 4,320 2,407 5,564 10,494 4,930 
7. Sugar Mills§ 
8. Sugar Refining and Distilleries|| | 
9. Confectionery .. | 80 | 2,806 | 18,889 5,780 2,586 8,737 15,987 7,250 
10. Jam, Fruit and Vegetable Canning | 35 2,307 9,438 3,684 2,149 8,391 13,891 5,500 
Il. Pickles, Sauces, and Vinegar .. oa 15 570 4,480 1,538 603 2,729 4,607 1,878 
12. Bacon Curing .. Ae ts SH 29 960 | 3,758 1,621 1,071 7,127 9,656 2,529 
13. Butter at | 49 1,590 | 30,781 5,014 1,674 13,825 16,986 3,161 
14. Cheese .. 16 254 33312 869 252 1,251 1,781 530 
15. Condensed and Dried Milk 7 720 7,350 1,769 759 3,479 4,414 935 
16. Margarine 8 941 6,381 2,078 1,203 9,722 12,369 2,647 
17. Meat and Fish Preserving 10 465 3,183 976 423 1,905 2,783 878 
18. Condiments, Coffee, Spices, etc. tt 83 2,524 | 7,220 6,784 2,564 10,826 18,900 8,074 
19. Ice and Refrigerating ae 138 1,251 | 24,915 4,203 1,374 954 3,447 2,493 
20. Salt Refining|| 
21. Aerated Waters, Cordials, etc. 181 1,910 7,474 5,639 1,749 5,444 10,753 5,309 
22. Breweries ar ee a avail 6 1,992 23,562 10,101 2,474 10,727 18,894 8,167 
23. Distilleries = .. -- s ah 28| 238 2,607 1,415 289 2,916 3,823 907 
24. Wine-making : au as re 
25. Cider and Perry on me al 
26. Malting|| 
27. Bottling 5 =| 44 673 1,002 22 668 1,459 4,022 2,563 
28. Tobacco, Cigars, etc. . 5 2,382 | 8,152 4,211 2,734 18,183 27,342 9,159 
29. Dehydrated Fruit and Vegetables 10 295 599 373 254 1,053 1,890 837 
30. Ice Cream ne 20 925 7,330 23523) 1,060 3,023 5,408 2,385 
31. Sausage Skins rf 170 112 92 178 188 461 273 
32. Arrowroot ae vee Sie mee Ban ae ce ea 
33. Other§|| . 91 2,835 46,434 9,841 3,216 24,953 | 31,879 6,926 
Total! ; Ge Ae mre ..| 2,530 | 41,046 | 295,148 | 107,717 41,591 | 204,912 | 315,783 110,871 


* Includes working proprietors. 
+ Excludes drawings by working proprietors. 


$¢ Calculated by deducting ‘‘ Materials and Fuel Used ’ 
ot be published, is included with Sub-class VI-12. 
Those figures which can be published separately for Sub-class |X-7 are shown on page 89, 


@ Sub-class VI-I, for which separate figures cann 
§ Sub-class IX- 7 is included with Sub-class 1X-33. 


|| Sub-classes IX-8, IX-20, and IX-26, for which separa 


** See explanatory note a] 1) on comparability, page 8. 
+t See explanatory note (10) on comparability, page 8. 


’ from “ Output” 


(see Table 17). 


te figures cannot be published, are included with Sub-class 1X-33, 
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No. 13. Factories: Summary of each Industry, 1962-63 (continued) 


| Average | Value of— 
Number | Number | Motive | = 
Class of Industry Antes | Employed | Power Land, | Salaries | Materials 
ents Whole Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc.) Output Production 
Year* Plant, etc. | Paid ¢ | Used + 
Class X. Sawmills, Joinery. etc. H.P. £000 £000 | £000 £000 £000 
|. Sawmills oe ts 822 8,340 | 128,704 10,034 | 7,812 22,803 | 37,128 14,325 
2. Plywood Mills .. Be ss Xe 26 1,500 10,703 3,115 1,529 | 3,015 5,501 2,486 
3. Bark Mills 3a a AE BA 5 53 192 6 6 14 | 27 13 
4. Joinery .. 50 we be aa 873 5,620 31,384 7,699 5,997 | 12,287 | 22,036 9,749 
5. Cooperage ; ae ae a 14 145 814 | 114 | 166 | 116 348 232 
6. Boxes and Cases ee ae 136 1,202 | 9,919 | 1225 1,053 | 1,841 | 3,628 1,787 
7. Woodturning, Wood-carving, ‘ete. A 140 | 963 8,045 1,256 | 912 1,371 3,106 1,735 
8. Basketware and Wickerware, Seagrass, | | 
Bamboo Furniture .. us es 20 66 107 87 44 | 66 | 152 86 
9. Perambulators .. 4 90 TEA 54 79 142 | 250 108 
10. Wall and Ceiling Board. “(not Fibrous | } | | 
Plaster or Cement) . 13 | 973 | 29,376 5,425 1,278 2,390 4,893 2,503 
Il. Other Woodwork Pe we ae 19 151 1,047 409 146, 506 847 341 
Total... a ne ue we | 2,072) | 19,055 | 220,363 29,321 19,022 44,551 | 77,916 33,365 
Class Xl. Furniture of Wood, Bed- | | 
ding, etc. | | | | 
1. Cabinet and Furniture Making an 555 6,043 | 18,647 | 7,184 6,196 127392) 22,465 10,073 
2. Bedding and Mattresses a on 50 | 839 | 1,492 1,198 792 227 3,717 1,590 
3. Furnishing Drapery .. re a: 9l 1,040 1,430 978 880 1,980 3,549 1,569 
4. Picture Frames te Ae oo 24 148 152 125 140 120 333 213 
5. Blinds... a - a one 82 | 688 | 577 975 657 2,262 3,682 1,420 
6. Other as ee : 86 eacn  encead | was woe eos ae 5c on 
Total .. Ap ae Ae a 802 8,758 22,298 10,460 8,665 18,881 33,746 14,865 
Class XII. Paper, Printing, etc. 
|. Newspapers and Periodicals .. os 173 7,124 | 24,873 16,928 8,687 12,306 29,000 16,694 
Printing— } | 
2. Government .. a fe Xe 4 943 1,610 3,315 1,086 1,423 3,187 1,764 
3. General .. . ate oe 736 | 11,764 24,622 21,960 12,906 | 18,419 43,290 24,871 
4. Manufactured Stationery ae | 65 | 2,717 7,168 6,308 2,745 | 8,973 15,928 6,955 
5. Stereotyping, Electrotyping .. ail 14 202 430 | 332 247 | 143 646 503 
6. Process and Photo-engraving .. el 36 840 696 1,107 1,127 | 526 2,326 1,800 
7. Cardboard Boxes, Cartons, etc. Pl 65 33595: 10,907 8,481 3,909 | 12,502 20,420 7,918 
8. Paper Bags ae oe Re Ae 36 981 | 2,244 2,696 973 | 4,147 6,261 2,114 
9. Paper Making .. a sell 4 1,960 | 90,266 12,541 2,849 | 7,323 13,714 6,391 
10. Pencils, Penholders, etc. bib aa 6 | 194 | 432 281 164 | 339 657 318 
WeOtherns ae a ae 48 | 1,297 4,126 | 3,435 | 1,446 5,201 10,598 5,397 
Total Ay Pi a ..| 1,187 | 31,617 167,374 77,384 | 36,139 | 71,302 146,027 74,725 
Class XIII. Rubber | | | 
|. Rubber Goods .. os 41) 6,503 | 60,974 6,882 | 8,127 | 20,112 30,228 10,116 
2. Tyre Retreading and Repairing | 193 1,088 5,209 | 3,862 1,135 2,828 5,890 3,062 
Totals. rs ne ae ae 234 7,591 | 66,183 10,744 9,262 22,940 36,118 13,178 
cine XIV. Musical Instruments | | | 
. Gramophones and Records... yal 6. 287 1,045 428 | 313 | 885 2,376 1,491 
7, Pianos, Piano- ariel ica 56 | 
BU Others ss A 30 | 171 347 273 180 274 553 279 
Total .. a Re = fe 36 458 1,392 | 701 493 1,159 2,929 1,770 
Class XV. Miscellaneous Products | 
|. Linoleum, Oilcloth, etc.§ | | 
2. Bone, Horn, lvory, and Tortoiseshell ae Looe nee mele ae S00 
3. Plastic Moulding and Products scl 201 | 4,962 | 21,644 | 10,342 5,315 11,527 21,332 9,805 
4. Brooms and Brushes | SI 650 1,408 782 596 1,367 2,561 1,194 
5. Optical Instruments and Appliances . 3) 60 1,087 3,453 1,197 1,025 1,261 3,007 1,746 
6. Surgical and Scientific Instruments .. 105 697 | 1,128 | 1,233 764 697 | 863 1,166 
7. Photographic Material (incl. Develop-, 
ing and Printing) .. eel 84 1,115 | 1335' lai 1,950 1,104 1,493 3,666 2,173 
8. Toys, Games, Sports Requisites ee 89 HS) 4,576 2,210 2,055 3,447 7,186 3,739 
9. Artificial Flowers 58 oe Bal 8 7\ 17 | 92 40 132 228 96 
10. Other§ .. ie es 3 ae 133 1,836 | 13,083 | 2,802 | 2,026 2,800 6,544 3,744 
otal 97.) oie a Ae eel 731 | 12,339 46,660 | 20,608 12,925 22,724 46,387 23,663 
Class XVI. Heat, Light, and Power 
Electric Light and Power— | 
|. Government .. a se | 27 3,524 | 4,218,1439| 246,612 4,502 12,954 53,131 40,177 
2. Local Authority ‘ oa oe 13 152 | 107,3714 5,490 | 231 631 2,169 1,538 
3. Companies... os es Be 14 | 603 227,9164]| 9,278 759 3,147 4,393 1,246 
Total, Electric Light and Power... 54 4,279 | 4,553,430§| 261,380 | 5,492 16,732 59,693 42,961 
eee eS ae a Ee ee eS ee ae ee 
Gas Works— | 
4. Government .. af 55 ee See e| a - ah Aa Aw au 
5. Local Authority oe er a 23 215 1,914 | 2,420 | 257 714 1,205 491 
6. Companies... Se as ee 12 1,005 34,855 | 7,844 1,350 6,725 12,972 6,247 
Total, Gas Works .. ae Be 35 1,220 | 36,769 10,264 | 1,607 7,439 | 14,177 6,738 
| Total Me a we ae x 89 5,499 | 4,590,199 271,644 7,099 24,171 73,870 49,699 
Total, All Classes. . a 23,729 | 475,249 | 7,825,307 1,408,957 | 513,608 | 1,413,579 2,451,022 | 1,037,443 


* Includes working proprietors. 

t Excludes drawings by working proprietors. 

$ Calculated by deducting ‘‘ Materials and Fuel Used" from ‘* Output” (see Table 17). 

™ Excludes electric motors used in power house. 

§ Sub-class, XV-I, for which separate figures cannot be published, is included with Sub-class XV-10. 
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No. 14. Factories, Persons Employed, and Salaries 
| Average Number of Persons Employed 
| Number Cc . Foremen 
; of Es- Workin Managerial and hemists, 
Class of Industry blah Prooristors | Clerical Staff | Pplsbeldtg he [:Weakers in racrory, 
ments and Others 
Males | Females Males | Females Males | Females Males | F Females 
Metro- 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and | | | 
Quarry Products 271 92 vA) 538 | 299 117 10%) *35737>| 47 | 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. 208 52 15 638 365 | 43 | II 8,363 | 668 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 540 73 13 2,454 2,060 1,278 187 | 10,463 3,634 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 6,202 2,872 123 15,201 8,733 3,131 238 | 113,112 | 15,891 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 304 183 24 150 136 | 3 5 1,163 384 | 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 386 107 | 44 840 | 802 47 | 36 6,010 9,480 
Vil. Skins and Leather (not clothing or footwear) 277 116 53 302 | 184 21 | 2 2,825 1,581 
VIII. Clothing (except knitted) a oe : 2,570 1,376 702 1,336 1,523 | 10 16 6,863 | 24,924 
IX. Food, Drink, and Tobacco 1,161 617 266 2,648 | 2,043 | 364 | 155 | 14,415 7,584 
X. Sawmills, Joinery, etc. .. 840 319 20 815 455 28 | i 7,148 | 348 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc, 654 348 57 552 | 417 | 15 | 5,407 1,437 
XII. Paper, Printing, etc. se 975 309 66 | 2,475 | 1,970 | 121 | 22 | 17,108 6,031 
XIill. Rubber 109 30 I 605 278 | 145 10 4,680 | 1,116 
XIV. Musical Instruments : 29 Il I 26 22 | 2 : 254 83 
XV. Miscellaneous Products .. 631 209 40 914 | 755 97 | 18 6,157 3,243 
XVI. Heat, Light, and Power .. I 121 17 52 3 2,481 
Total 15,168 6,714 | 1,432 | 29,615 | 20,059 5,474 | 714 | 210,186 | 76,456 
Rest of New 
E | | | 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and | 
Quarry Products = 241 | 123 | 5 332 150 101 : 4,019 | 5 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. 99 34 173 90 4) Da 223 36 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. a ‘ 72 I st 254 103 96 23 2,354 | 157 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 3,885 2,687 120 4,483 | 2,532 1,853 | I51 | 57,116 2,070 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 6l 48 24 3 9 e eS 64 | 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 54 14 8 141 172 16 26 1,572 1,917 
Vil. Skins and Leather (not series or eres) 25 20 3 | 6 A P| as 106 18 
VIII. Clothing (except knitted) ; 853 701 166 132 152 ee ate 1,289 5,376 
IX. Food, Drink, and Tobacco 1,369 891 254 925 701 148 65 8,003 1,967 
X. Sawmills, Joinery, etc. .. 1,232 689 23 623 | 336 28 I 8,066 156 
XI. Furniture of Wood, Bocce etc. 148 103 9 22 38 : 282 | 70 
XII. Paper, Printing, etc. 212 124 24 455 394 36 i} 2,034 | 447 
XII. Rubber 125 29 5 37 | 54 5 435 161 
XIV. Musical Instruments : 7 5 | 3 2 : 25 23 
XV. Miscellaneous Products .. 100 38 I él 55 4 I 390 346 
XVI. Heat, Light, and Power 78 4 160 =. 28 Oy | 2,605 | 
Total 8,561 5,521 632 | 7,810 4,816 2,313 | 270 | 90,483 12.754 | 
New South 
Sas = : — Eve —— 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and | | 
Quarry Products 512 215 12 870 449 218 10 7,756 52 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. 307 86 15 | 811 455 47 | 13) 10,486 704 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. _ fe 612 84 13 2,708 | 2,163 1,374 | 210 | 12,817 3,791 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 10,087 53559) 243 | 19,684) 11,265 4,984 389 | 170,228 | 17,961 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 365 231 | 26 | 153 | 145 32 5 1,227 389 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 440 121 | 52h 981 | 974 | 63 | 62 7,582 | 11,397 
Vil. Skins and Leather (not clothing or footwear) 302 136 56 308 184 21) 2.|, 25931 1,599 
Vill. Clothing (except knitted) as j 3,423 2,077 868 | 1,468 1,675 | 10 | 16 8,152 | 30,300 
IX. Food, Drink, and Tobacco 2,530 1,508 520 3,573 2,744 | 512 | 220 | 22,418 9,551 
X. Sawmills, Joinery, etc. 2,072 1,008 43 1,438 791 | 56 | || 15,214 504 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. 802 451 66 | 574 455 15 | | 5,689 1,507 
XIl. Paper, Printing, etc. ee 1,187 433 90 2,930 2,364 | 157 | 23 19,142 | 6,478 
XIll. Rubber 234 59 6 642 332 150 10 5,115 1,277 
XIV. Musical Instruments : 36 16 | 2 | 29 24 | 2 | ; 279 | 106 
XV. Miscellaneous Products .. 731 247 51 975 810 101 19 | 6,547 3,589 
XVI. Heat, Light, and Power 89 4 I 281 45 | 74 3 5,086 | 5 
Total 23,729 | 12,235 2,064 37,425 24,875 7,787 984 | "300, 669 | 89,210 


* Includes working proprietors. 
t+ Comprises ‘‘ Managerial and Clerical Staff 
+ Comprises ‘ 


*’ and ‘‘ Chemists, Draftsmen, and Research Staff "’. 
Foremen and Overseers, Workers in Factory, and Others ’”’. 


FACTORIES 23 
and Wages Paid, by Class of Industry, 1962-63 
during Whole Year | Salaries and Wages Paid 
} (Excluding Drawings by Working Proprietors) 
| — — — — — 
| 
| Total® || To Salaried Stafft | To Wages Staff ¢ | To All Employees Re 
| Males | Females | Persons ! Males | Females | Total Males | Females | Total Males | Females | Total 
{ | | 
£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 
polis 
4,484 363 4,847 Pasi 244 1,395 4,560 33 4,593 5,711 277 5,988 5 
| 9,096 1,059 | 10,155 | 1,024 294 1,318 9,708 486 10,194 10,732 780 11,512 I. 
14,268 5,894 20,162 6,775 1,912 8,687 13,461 2,610 16,071 20,236 4,522 24,758 HT. 
134,316 | 24,985 | 159,301 || 30,350 7,140 | 37,490 | 133,851 11,513 | 145,364 | 164,201 18,653 | 182,854 IV. 
1,499 549 2,048 281 110 391 1,293 269 1,562 1,574 379 1,953 V. 
7,004 | 10,362 | 17,366 || 1,626 | 674 | 2,300 6,736 6,514 13,250 8,362 7,188 15550 Vi. 
3,264 1,820 5,084 591 159 750 3,229 1,097 4,326 3,820 1,256 5,076 Vil. 
9,585 27,165 36,750 | 2,479 1,369 3,848 7,285 16,742 24,027 | 9,764 18,111 27,875 VIII. 
18,044 10,048 | 28,092 || 5,241 1,862 7,103 16,928 5,530 22,458 22,169 7,392 29,561 IX. 
8,310 823 9,133 1,458 347 1,805 7,927 235 8,162 9,385 582 9,967 Xx. 
6,322 1,912 8,234 995 347 1,342 5,934 1,023 6,957 6,929 1,370 8,299 Xl. 
20,013 8,089 28,102 4,648 1,609 6,257 22,179 3,955 26,134 26,827 5,564 32,391 Xi. 
| 5,460 1,405 | 6,865 | 1,374 231 1,605 6,185 826 7,011 7,559 1,057 8,616 XII. 
| 293 106 | 399 | 55 1S 70 312 57 369 367 72 439 XIV. 
7,377 4,056 | 11,433 1,851 | 650 2,501 7,330 2,247 9,577 9,181 2,897 12,078 XV. 
2,654 25 | 2,679 293 16 309 3,015 4 3,019 3,308 20 3,328 XVI. 
251,989 | 98,661 | 350,650 | 60,192 | 16,979 | 77,171 249,933 | 53,141 | 303,074 310,125 | 70,120 380,245 | 
South Wales 
= = = = — — 
4,575 160 4,735 687 | 108 795 4,975 3 4,978 5,662 It 5,773 I. 
2,334 128 2,462 317 77 394 2,510 25 2,535 2,827 102 | 2,929 Il. 
PAY ||| 283 | «2,998 || 637 87 724 2,828 84 2,912 3,465 171 | 3,636 I. 
66,139 4,873 71,012 10,218 1,846 12,064 68,970 1,506 70,476 79,188 3,352 82,540 IV. | 
115 16 131 | 4 4 8 65 3 68 69 Ue 76 V. 
1,743 2,123 3,866 245 146 391 1,729 1,180 2,909 1,974 1,326 3,300 Vi. | 
132 21 153 | 10 Mee tI 10 117 8 125 127 8 135 Vil. 
2,122 | 5,694 7,816 203 124 327 1,212 2,918 4,130 1,415 3,042 4,457 Vit. 
9,967 2,987 12,954 1,645 537 2,182 8,639 1,209 9,848 10,284 1,746 12,030 IX. 
| 9,406 | 516 | 9,922 994 219 1,213 7,752 90 7,842 8,746 309 9,055 x. 
407 117 524 35 | 27 62 262 42 304 297 69 366 Xl. 
2,649 866 3,515 | 754 | 282 | 1,036 2,435 277 2,712 3,189 | 559 | 3,748 Xl. 
506 220 =| 726 65 32 97 453 96 549 518 128 646 Xill. 
33 26 59 7 I 8 32 14 46 39 1S | 54 XIV. 
493 413 | 906 120 | 45 165 457 225 682 577 270 847 XV. 
2,791 29 2,820 | 336 21 357 3,414 “iss 3,414 3,750 21 3,771 XVI. 
106,127 | 18,472 | 124,599 | 16,277 | 3,556 | 19,833 105,850 7,680 —*113,530 122,127 (11,236 | 133,363 = 
Wales 
} 
| 9,059 523 | 9,582 1,838 352 2,190 9,535 36 9,571 11,373 388 11,761 iF 
11,430 1,187 12,617 1,341 371 1,712 12,218 51 12,729 13,559 882 14,441 IL. 
16,983 6,177 23,160 7,412 1,999 9,411 16,289 2,694 18,983 23,701 4,693 28,394 Il. 
200,455 29,858 | 230,313 | 40,568 8,986 49,554 | 202,821 13,019 215,840 | 243,389 22,005 | 265,394 IV. 
1,614 565 2,179 285 114 399 1,358 272 1,630 1,643 386 2,029 V. 
8,747 12,485 | 21,232 || 1,871 820 2,691 8,465 7,694 16,159 10,336 | 8,514 18,850 Vi. 
3,396 1,841 | 5,237 601 159 760 3,346 1,105 4,451 3,947 1,264 5,211 Vil. 
11,707 32,859 44,566 || 2,682 1,493 4,175 8,497 19,660 28,157 11,179 21,153 32,332 VII. 
28,011 | 13,035 41,046 | 6,886 2,399 9,285 25,567 6,739 32,306 32,453 9,138 41,591 IX, 
17,716 | 1,339 19,055 | 2,452 | 566 3,018 15,679 325 16,004 18,131 891 19,022 X. 
6,729 2,029 8,758 || 1,030 | 374 1,404 6,196 1,065 7,261 7,226 | 1,439 | 8,665 Xl. 
22,662 8,955 31,617 5,402 1,891 7,293 24,614 4,232 28,846 30,016 6,123 | 36,139 Xi. 
5,966 1,625 7,591 || 1,439 263 1,702 6,638 922 7,560 8,077 1,185 9,262 XII. 
326 132 458 | 62 16 78 344 71 415 406 87 493 XIV. 
7,870 4,469 12,339 1,971 | 695 2,666 7,787 2,472 10,259 9,758 3,167 12,925 XV. 
5,445 | 54 5,499 629 | 37 666 6,429 4 6,433 7,058 4l 7,099 | XVI. 
358,116 | 117,133 | 475,249 | 76,469 | 20,535 | 97,004 355,783 60,821 416,604 | 432,252 | 81,356 | 513,608 el 
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No. 15. Factories, Persons Employed, and Salaries 


' \ Average Number of Persons Employed 
Number . Foremen 
= of Es- Working | Managerial and Sprint and Overseers, 
Class of Industry eblishs Proprietors | Clerical Staff Racseeen Sarr Workers in Feceory: 
| Males Females Males Females Males Females Males Females 
Class |. Treatment of Non-metalliferouS 
Mine and Quarry Products 
|. Coke] 
2. Briquetting and Pulverised Coal ne we i ae Boke © fl ane 
3. Carbide .. : ors ara) sere aa oe se ont a ae oo 
4. Lime, Plaster of Paris, Asphalt ae ae 23 I 438 52 33 23 2 301 I 
5. Fibrous Plaster and Products .. ae fc 157 76 3 64 45 3 an 627 Z 
6. Marble, Slate, etc. ss ao nfs al 84 58 2: 60 27 2 si 414 
7. Cement, Portland 3 ; A as 5 ue Rte 106 48 72 i 1,149 4 
8. Asbestos Cement Sheets, etc. Ae nel 
9. Other Cement Goods .. fs a8 a6 |} 205 e LC ai7 ie ue . 2,732 30 
10. Other§ 6 sis 66 ee ae 38 i I 211 118 43 ies 2,333 15 
Total Ss ae i 40 Bit ae 512 215 12 870 449 218 10 7,756 52 
Class II. Bricks, Pottery, meme etc. 
|. Bricks and Tiles ye “ al 116 29 eid 321 121 8 2 4,584 35 
2. Earthenware, China, etc. ae ae He 63 19 10 130 60 19 5 1,257 289 
CA ch el la \ 110 30 4| 348| 266 20 6| 4,533 | 375 
5. Other... - Be ye au | 18 8 1 12 8 wee ise 112 5 
Total oe Sis eo Se So | 307 86 15 81 455 47 13 | 10,486 704 
a ne ee 
Class Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 
|. Industrial and Heavy Chemicals, etc. Re 160 12 | 801 470 534 50 4,854 403 
2. Pharmaceutical and Toilet Preparations ete 118 15 4 423 625 141 58 982 2,015 
3. Explosives (including Fireworks) { | 
4. White Lead, Paints and Varnish a ae 82 15 2 425 357 252 24 1,455 262 
5. Oils, Vegetable .. 5a ae a 10 We) sce 49 39 23 9 314 12 
6. Oils, Mineral .. a #6 ae oe 34 | ae 379 149 158 3 1,981 32 
7. Oils, Animal —. ae zal 
8. Boiling Down, Tallow Refining or rie \ 40 I ae a7 Ie > ah eee | 
9. Soap and Candles whe ore 6s 60 18 4 265 237 109 26 1,007 391 
10. Chemical Fertilizers .. Bg ae ae 11 3 as 74 23 27 4 460 2 
11. Inks, Polishes, etc. a Ae - ss 71 14 | 2 96 99 69 4 | 423 191 
12. Matches] | | | 
13. Otherf .. te a8 re x6 54 26 4 sc 149 146 56 32 655 482 | 
Total | 612 84 | 13 2,708 2,163 1,374 210 | 12,817 3,791 
Class IV. Industrial Metals, Machines, Con- 
veyances 
1. Smelting, Converting, py and Rolling| 
of Iron and Steel as : ob aa 16 Ve) pecce 2,165 676 1,411 97 | 28,641 312 
2. Foundries (Ferrous) .. oe ar 72 25 | 253 102 34 ee 23255 70 
3. Plant, Equipment, and Machinery of we 1,295 437 | 26 3,562 2,017 853 46 | 23,174 1,332 
4. Other Engineering : ae 827 546 | 28 684 388 78 6 5,947 | 134 
5. Extracting and Refining of other Metals. 29 3 or 202 82 86 6 1,294 31 
6. Electrical Machinery, etc. age ae 662 196 | II 3,393 2,224 823 85 | 2I 043 6,393 
Tramcars, Railway Rolling Stock— | 
7. Government and Municipal . fe stat] 34 ee es 515 25 42 ee 12,100 27 
8. Other. Be a 9 1 | l 233 89 50 | 1,128 12 
Motor Vehicles and Motor Cycles— | 
9. Construction, Assembly... ue ee 8 Se a2e 581 224 47 2 5,104 139 
10. Repairs. . a ae ar re +») 4,552 2,905 | 118 1,518 1,654 | Oo eee el S733 8l 
Il. Motor bodies . . af Fe fe a 866 | 749 13 371 305 24o|) eee 4,951 35 
12. Horse-drawn Vehicles .. Be es Be 6 3 oer I I ore a 6 ee 
13. Motor Accessories of be eg --| 108 | 34 I 705 451 169 20 3,531 | 982 
14. Aircraft .. oe =| 39 TS ae 734 250 17 eee in 2.989 120 
15. Cycles, Foot, etc., “and Accessories ei se 36 | 25 2 6 3 on | zs 96 9 
16. Construction and Repair of Vehicles— | | | | | | 
Other .. Ec a 50 ee as ts =e sess ll 9-80 Ol : 
Ship and Boat Building— | | | 
17. Government .. : an ae a 5 Bos oa 361 99 | 100 | 22 4,460 | 26 
18. Other .. : ee aa 162 98 7 224 69 55 6 | 3,307 12 
19. Cutlery and Small Hand Tools | oc aA 50 27 2 51 34 8 1 | 467 30 
20. Agricultural Implements ae ec ac 187 90 4 249 143 14 I 1,328 6l 
Non-ferrous Metals— | 
21. Rolling and Extrusion ae os ae 13 | 2 ee 545 236 180 12] 4,115 263 
22. Founding, Casting, etc. ae oo Ar 209 86 8 403 281 54 | 5 3,211 989 
24. Sheet Metal Working .. a 385 155 | 8 938 565 138 6 7,058 1,738 
25. Pipes, Tubes, and Fittings (Ferrous) . os 25 | DAN eee 340 177 109 | 13 3,763 102 | 
26. Wireworking (including Nails) i | 130 | 37 8 463 261 104 | 9 3,974 443 
27. Stoves, Ovens and Ranges oe a re 16 37cm! 113 70 27 | 2 | 754 99 
28. Gas Fittings and Meters te ae te 5 Pe ee 14 12 IA emer 134 62 
29. Lead Mills fe Be oe Be ae CTA wee see 8 I coe eee 21 2 
30. Sewing Machines = ee we are 20 UP ence | 35 37 | 2 come 166 | 53 
31. Arms. < 9 AS (ee|| 149 83 99 | 13} 1,672 | 428 
32. Wireless and Amplifying Apparatus are se 142 | 3h} 3 | 742 577 448 | 36 3,875 3,894 
33. Other Metal Works .. ae pee 167 | 79 | 2| 126 129 Duly sf 931 82 
Total ats Ap | _ 10,087 53559 243 | 19,684 | 11,265 4,984 | 389 | 170,228 | 17,961 
Class V. ‘Precious! Metals, Jewellery, Plate | | 
1. Jewellery a 146 90 20 | 55 | 60 con 5 | 370 215 
2. Watches and Clocks (including Repairs) vil 99 72 2 | 12 21 Bode ||| coe 153 10 
3. Electroplating (Gold, Silver, etc.) .. A 120 | 69 4 | 86 | 64 3 al 704 164 
Total is a Ain ts a el 365 | 231 26 | 153 145 3 5 1,227 | 389 


Ld Includes working proprietors. 

+ Comprises ‘‘ Managerial and Clerical Staff” and ‘* Chemists, Draftsmen, and Research Staff ’’. 

+ Comprises ‘“‘ Foremen and Overseers, Workers in Factory, and Others ”’ 

1 As separate figures cannot be published for them, Sub-class II is included with Sub-class 1-10, and Sub-classes 111-3 and 111-12 are included with 
Sub-class 111-13. 

§ Less than £500. 


FACTORIES 25 
and Wages Paid in each Industry, 1962-63 
; me —_ Salari d Wages Pai 7 
during Whole Year | (Excluding Drawines by Working pee EN 
| | r | Refer- 
| Total* | To Salaried Stafft¢ | To Wages Stafft To All Employees ence 
No. 
: - — || —— — | _——_— 2 
| Males Females Persons | Males Females | Total | Males Females Total Males Females Total 
| alle | £000 ~~ £000 | £000-~| £000 -~| ~ £000 £000 | £000 | £000 | £000 I. 
| | | | 
| \| | l 
377 36 413 || 129 24 153 | 355 | on 355 484 | 24 508 4 
770 50 820 || 108 30 138 685 | | 686 793 | 31 824 5 
534 29 | 563 || 95 21 116 472 | ; 472 567 21 588 6 
1,327 52 | 1,379 || 303 | 42 | 346 | 1,386 | 3 1,388 | 1,689 | 45 1,734 7 
3,453 222 | 3,675 | 794 143 937 3,698 21 3,719 | 4,492 164 | 4,656 { 3 
2,598 134 2,732 || 409 92 500 2,939 ij 2,951 3,348 | 103 | 3,451 | 10 
9,059 523 | 9,582 || ‘1,838 | 352 2,190) 9,535 | 36 | 9,571 | 11,373 388 | 11,761 
| | | I. 
4,942 158 5,100 | 597 94 691 5,339 22 5,361 5,936 116 | 6,052 | 
1,425 364 1,789 || 219 50 | 269 1,536 | 183 | 1,719} 1,755] 233 1,988 2 
4,931 651 5,582 | 501 219 | 720 5,203 304 | 5,507 | 5,704) 523 | 6,227 i 3 
132 14 | 146 || 24 8) 32 140 | 25 142) = 164 10} 174] 5 
11,430 1,187 12,617 || 1,341 371 | 1,712 | 12,218 | Stl | 12,729 | 13,559 | 882 | 14,441 
| | | | Il. 
| 6,201 924 | 7,125 2,500 416 2,916 6,196 258 6,454 | 8,696 674 | 9,370 I 
1,561 2,702 4,263 | 1,195 577 1,772 1,130 1,402} 2,532 | 2,325) 1,979 | 4,304 2 
| | aoe 
2,147 645 | 2,792 | 1,100 355 1,455 1,683 199 1,882 | 2,783 | 554} 3,337] 4 
387 60 447 | 131 35 | 166 | 361 | 8 | 369 492 | 43 535 5 
2,519 184 | 2,703 955 127 | 1,082 3,094 22) 3,116 | 4,049 | 149 | 4,198 6 
739 19 | 758 || 91 15 | 106 786 | ee | 786 877 15 | 892 { z 
1,399 658 | 2,057 || 597 220 817 1,248 | 301 | ‘1,549 1,845 | 521 | 2,366 9 
564 29 | 593 || 185 21 206 603 | I 604 788 22 810 | 10 
602 296 898 | 277 87 364 450 124 | 574 727 211) 938) =I 
12 
864 | 660 1,524 381 146 527 738 379; 1,NI7| 1,9 | 525 1,644 13 
eA Ee A ese | EO eel ie ee oe | eee al 
16,983 | 6,177 23,160 7,412 1,999 9,411 16,289 2,694 18,983 | 23,701 | 4,693 | 28,394 | 
| | |; = ein my rei are cs Ca Fa) Ue 
| | | | 
32,218 | 1,085 33,303 5,680 576 = 6,256 | 38,202 | 270 | 38,472 | 43,882 846 | 44,728 I 
2,567 | 173 | 2,740 | 479 82 56l 2,656 | 49 2,705 | 3,135 131 | 3,266 2 
28,026 3,421 | 31,447 7,338 1,654 8,992 | 27,687 980 28,667 | 35,025 2,634 37,659 3 
7,255 556 | 7,811 1,291 | 299 1,590 7,178 | 88 7,266 8,469 387 | 8,856 4 
1,585 119 | 1,704 574 72 646 1,672 23 1,695 | 2,246 95| 2,341 5 
25,455 8713 | 34,168 | 6,877| 1,881 8,758 | 25,591 4,796 | 30,387 | 32,468 | 6,677 | 39,145 6 
| | | | | | 
12,657 | 52 12,709 808 21 829 12,613 | 17 12,630 | 13,421 | 38 | 13,459 7 
1,412 | 103 | 1,515 | 441 78 519 1,392 | 6) ‘1,398 1,833 84) 1,917 8 
5,732 365 6,097 | 1,082 197 1,279 6,066 | 104, 6,170 | 7,148 301 | 7,449 9 
| 23,165 1,853 | 25,018 2,203 1,093 3,296 | 19,392 55 19,447 | 21,595 | 1,148 | 22,743 | 10 
| 6,095 | 353 | 6,448 644 215 859 5,378 29 5,407 6,022) 244 > 6,266); II 
| 10 | i || 2 § 2 7 | 7 | 9 § 9] 12 
4,439 1,454 | 5,893 1,389 373 1,762 4,539 686 5,225 | 5,928} 1,059 6,987 13 
3,751 | 370 4,121 | 1,261 | 222 1,483 3,990 87 4,077 5,251 309 5,560 | 14 
| 127 14 141 | 8 3 WI 7\ 8 79 | 79 | 1 901) 915 
| I et | | 16 
| 4,921 147 5,068 | 694 94 788 5,152 20| 5,172| 5846) 114] 5,960] 17 
3,684 94 3,778 479 59 538 3,898 8 3,906 4,377 67 | 4,444 18 
| 553 67 620 107 33 140 516 20 | 536) = 623 | 53 676 | 19 
| 1,681 209 1,890 382 99 481 1,437 46 1,483 | 1,819 | 145 1,964 | 20 
| 4,842 Stl | 5,353 1,326 206 1,532 | 5,409 214 5,623 | 6,735 | 420| 7,155 | 2I 
3,754 1,283 5,037 814 226 1,040 3,868 676 4,544 | 4,682 902 | 5,584) 22 
8,289 2,317 10,606 | 1,851 45| 2,302 8,121 | 1,226 | 9,347 | 9,972 1,677 | 11,649 | 24 
4,214 292 4,506 746 139 885 4,809 81 4,890 | 5,555 220 | 5,775 | 25 
4,578 | 721 | 5,299 || 991 212 1,203 5,051 281 «5,332 | 6,042 493 | 6,535 | 26 
897 171 | 1,068 234 59 293 860 62 922 1,094 | 121 1,215 | 27 
151 74 225 | 28 9 37 130 54 | 184 | 158 63 221 | 28 
29 | 3 32 12 | 13 27 | 28 39 2 41) 29 
210 90 300 49 31 80 180 | 35 | 215 229 | 66 295 | 30 
1,924 524 2,448 || 577 66 643) 1,411 356) 1,767 | 1,988 422 2,410 | 31 
5,096 | 4,510 9,606 1,973 445 2,418 4,512 2,686 7,198 | 6,485 3,131 | 9,616 | 32 
1,138 | 213] «351 |] 228 90 318 | 1,006; 55} 1,061 | 1,234) 145} 1,379 | 33 
200,455 | 29,858 | 230,313 40,568 8,986 49,554 | 202,821 «13,019 | 215,840 243,389 | 22,005 265,394 
| | | ; a : : a are aes |e | aoe 
515 | 300 | 815 93 56 149 397 163 560 490 219 709 | | 
| 237 | 33 270 | 22 13 | 35 161 6) 167 | 183 | 19) 202 2: 
| 862 | 232 1,094 170 45 215 800 103 903 = 970-s*148'| 1118 3 
| 1,614 565 | 2,179 || 285 114 399 1,358 | 272,,—s«*1,630 | 1,643 | = 386 | _—-2,029 
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STATISTICAL REGISTER 


15. Factories, Persons Employed, and Salaries 


Average Number of Persons Employed 


| Foremen 


and Overseers, 
Workers in Factory, 
and Others 


Chemists, | 
Draftsmen, and | 
Research Staff 


Class of Industry Working Managerial and 
Proprietors | Clerical Staff 


| 
Males | Females Females | Males Females Males Females 


Class VI. Textiles and Textile Goods (not 
dress) 

. Cotton, Ginning § | 

. Cotton, Spinning and Weaving 

Wool, Carding, Spinning, Weaving 

. Hosiery and other Knitted Goods 

Silk, Natural ee be 

Rayon, Nylon, etc. 

Flax Mills ¢ 

Rope and Cordage : 

Canvas Goods, Tents, Tarpaulins, etc. 

. Bags and Sacks. 5 

. Textile “eimai Dyeing, Printing 

. Other J .. 


N=Seenguawn- 


Total 


Class Vil. Skins and Leather (not clothing 
or footwear) 
. Furriers and Fur Dressing 
. Fellmongering and Woolscouring 
. Tanning, Leather Dressing 
. Saddlery, Harness, Whips : 
. Machine Belting (leather or other) 
. Bags, Trunks, etc. Sn 
. Other a 


Total 


Class VIII. Clothing (except knitted) 
. Tailoring, Ready-made Clothing ‘ 
. Clothing Caceiporcr and tiie ee 
Dressmaking 

. Millinery . 

. Shirts, Collars, Underclothing 

. Foundation Garments .. a6 

. Handkerchiefs, Ties, Scarves 

. Hats and Caps 

. Gloves 

. Boots and Shoes. 

. Boot and Shoe Repairing 

. Boot and Shoe Accessories 

. Umbrellas, Walking Sticks 

. Dyeworks and Cleaning 

. Other a0 a 


WON ANAWN— 


Total 


Class IX. Food, Drink, and Tobacco 

. Flour Milling =... 

. Cereal Foods and Starch 

. Animal and Bird Foods : 

. Chaffcutting and Corncrushing 
Bakeries, Cakes, Pastry : 

. Biscuits .. Be 

. Sugar Mills § 

Sugar Refining and Distilleries § 

. Confectionery . 

. Jam, Fruit and Vegetable Canning 

. Pickles, Sauces, and Vinegar 

. Bacon Curing 

. Butter 

. Cheese .. 

. Condensed and Dried Milk 

. Margarine 

. Meat and Fish Preserving 

. Condiments, Coffee, Spices, etc. 

. Ice and Refrigeration ae 

. Salt Refining § 

. Aerated Waters, Cordials, etc. 

. Breweries : a 

. Distilleries 

. Wine-making 3 

. Cider and Perry 

. Malting § 

. Bottling .. ae oe a0 Fre 44 

. Tobacco, Cigars, etc. . ort ee 5 

. Dehydrated Fruit and Vegetables ae 40 10 

. Ice Cream ‘ ae =| 20 

. Sausage Skins .. me Ae ate Ball 7 | 

. Arrowroot = ae ae ae eal eee 

. Other§ .. as Pe ate ae Ae 91 | 


WONAUOAWN— 


Total. - ae ie ..| 2,530 | 1,508 520 | 3,573 


* Includes working proprietors. 

+ Comprises ‘‘ Managerial and Clerical Staff’ and ‘‘ Chemists, Draftsmen, and Research Staff". 

t Comprises ‘‘ Foremen and Overseers, Workers in Factory, and Others ”” 

T Sub-class VI-l, for which separate figures cannot be published, is included with Sub-class VI-12. 

§ Sub-classes 1X-7, 1X-8, IX-20, and IX-26, for which separate figures cannot be published, are included with Sub-class IX-33. 


FACTORIES 


and Wages Paid in each Industry, 1962-63 (continued) 


27 


4 Salari d W; Paid 
during Whole Year (Excluding Drawings by Working Proprietors) 
| ae <a sas 7 yaa a fl a = 
Refer- 
Total* To Salaried Stafft To Wages Stafft To All Employees Wee 
o. 
Males Females | Persons Males Females | Total Males | Females Total Males Females Total 
= : |e. 
£000 | £000 | £000 £000 | £000 £000 £000 £000 £000 Vi. 
| | 
| i 
2,004 2,197 4,201 || 319 199 | 518 1,945 | 1,371 3,316 2,264 1,570 3,834 2 
2,418 3,366 5,784 429 | 142 | 571 | 2,306 2,090 4,396 2,735 2,232 4,967 3 
1,231 4,752 5,983 459 | 236 | 695 1,248 2,950 4,198 1,707 3,186 4,893 4 
733 598 1,331 118 | 50 | 168 831 376 1,207 949 426 1,375 6 
| 326 116 442 48 | 21 69 | 336 | 67 | 403 384 88 472 8 
309 226 535 73 28 | 101 | 236 114 350 309 142 451 9 
328 218 546 59 25° | 84 269 139 408 328 164 492 10 
533 190 723 131 36 167 554 91 645 685 127 812 i 
865 822 1,687 235 83 318 740 | 496 1,236 975 579 1,554 12 
8,747 12,485 21,232 1,871 820 2,691 8,465 | 7,694 16,159 | 10,336 8,514 | 18,850 
| 
Vil. 
92 155 247 16 4 20 77 99 176 93 103 196 | 
840 27 867 || 122 13 135 931 8 939 1,053 21 1,074 2 
1,532 208 1,740 222 49 | 271 1,633 134 1,767 1,855 183 2,038 3 
80 8 88 12 | | 13 46 4 | 50 58 5 63 4 
77 20 97 5 | I 6 75 14 89 80 15 95 5 
775 1,423 2,198 224 | 91 315 | 584 846 1,430 808 937 1,745 6 
; ; 5 = ers a a 4 7 
3,396 1,841 5,237 601 159 760 3,346 | 1,105 4,451 3,947 1,264 5,211 
| Vill. 
2,994 15,422 18,416 1,073 689 1,762 2,153 9,650 11,803 3,226 | 10,339 | 13,565 I 
147 564 711 70 23 93 108 356 464 178 379 557 2 
130 1,035 | 1,165 29 | 28 57 | 51 555 606 80 583 663 3 
206 1,193 1,399 124 72 | 196 114 | 659 773 238 731 969 4 
480 4,907 5,387 251 | 148 399 333 | 2,971 | 3,304 584 3,119 3,703 5 
128 1,605 1,733 94 | 94 188 | 94 | 914 1,008 188 1,008 1,196 6 
170 1,048 1,218 88 44 132 | 112 579 691 200 623 823 th 
| 390 384 774 64 21 85 379 | 231 610 443 252 695 8 
138 519 657 49 16 65 | 113 276 389 162 292 454 9 
2,811 3,201 6,012 428 163 591 | 2,620 1,856 4,476 3,048 2,019 5,067 10 
1,484 164 1,648 40 | 20 60 | 553 44 597 593° | 64 657 Il 
263 177 440 42 | | 53 216 99 315 258 | 110 368 12 
| 37 | 73 110 17 9 26 | 38 53 91 55 62 117 13 
| 2,291 2,269 4,560 288 | 139 | 427 1,597 | 1,252 | 2,849 1,885 1,391 3,276 14 
38 298 336 25 16 4| 16 165 181 4l 181 222 15 
11,707 32,859 44,566 || 2,682 1,493 4,175 8,497 19,660 283057) UL 79"| 20, 153) |) 32,332 
IX. 
1,281 198 1,479 385 119 | 504 _ 1,266 37 1,303 1,651 156 1,807 | 
1,427 | 428 1,855 354 | 85 | 439 1,347 174 1,521 1,701 259 1,960 2 
605 69 | 674 150 | 40 | 190 577 9. 586 727 49 776 3 
67 | 68 4) I 5 62 tee 62 66 | 67 4 
6,371 2,227 8,598 682 | 409 | 1,091 5,367 826 6,193 6,049 1,235 7,284 5 
987 1,577 2,564 326 129 | 455 976 | 976 1,952 1,302 | 1,105 2,407 6 
| | 7 
| 8 
1,377 1,429 2,896 || 317 138 455 1,276 855 2,131 1,593 993 2,586 9 
1,220 1,087 2,307 253 85 338 | 1,148 663 1,811 1,401 | 748 2,149 10 
302 | 268 570 79 | 25 104 325: 174 499 404 199 603 II 
770 190 960 153 | 40 193 778 100 878 931 140 1,071 12 
1,364 226 1,590 280 119 399 1,244 31 1,275 1,524 150 1,674 13 
195 59 254 30 | 10) 40 189 23 212 219 33 252 14 
568 152 720 | 84 | 30 114 | 592 53 645 676 83 759 15 
764 177 941 || 300 72 372 | 780 6l 841 1,080 133 1,213 16 
219 246 465 || 50 24 74 218 131 349 268 155 423 17 
1,340 1,184 2,524 668 227 895 1,044 625 1,669 1,712 852 2,564 18 
1,137 114 1,251 219 44 263 1,065 46 Itt 1,284 90 1,374 19 
| 20 
1,500 410 1,910 378 141 519 1,099 131 1,230 1,477 272 1,749 21 
1,837 155 1,992 696 131 827 1,643 | 4 1,647 2,339 135 2,474 22 
214 24 238 79 9 88 | 194 7 201 273 16 289 ze 
| | 25 
| 26 
389 284 673 150 65 215 313 140 453 | 463 205 668 27 
1,260 1,122 2,382 477 135 612 1,255 867 2,122 1,732 1,002 2,734 28 
124 171 295 25 | 14 39 100 15 215 125 129 254 29 
569 356 925 181 101 282 547 | 231 778 728 332 1,060 | 30 
170 : 170 12 Soon | 12 166 oe | 166 178 a 178 | 31 
| 1,954 881 2,835 554 206 | 760 | 1,996 460 2,456 2,550 666 3,216 33 
28,011 | 13,035 | 41,046 | 6,886 | 2,399 | 9,285 | 25,567 | 6,739 | 32,306 | 32,453 | 9,138 | 41,591 


STATISTICAL REGISTER 
No. 15. Factories, Persons Employed, and Salaries 


Average Number of Persons Employed 


Foremen 
and Overseers, 
Workers in Factory, | 
and Others 


Chemists, 
Draftsmen, and 
Research Staff 


Working Managerial and 


Class of Industry Proprietors Clerical Staff 


Males | Females Females Males Females Females 


Class X. Sawmills, dolnenyi etc. 

. Sawmills are 

. Plywood Mills 

Bark Mills 

. Joinery 

. Cooperage : 

. Boxes and Cases ; 

Woodturning, Wood- -carving, etc. 

. Basketware and Wickerware, Seagrass, Bam- 
boo Furniture ; we a0 

. Perambulators 

. Wall and Ceiling Board (not ‘Fibrous Plaster 
or Cement) fe ae a0 : 

. Other Woodwork 


So MPNOUAWN— 


Total 


Class XI. Furniture of Wood, Bedding: etc. 
. Cabinet and Furniture Making 

. Bedding and Mattresses 

. Furnishing Drapery 

. Picture Frames .. 

. Blinds 

. Other 


Total 


Class XII. Paper, Printing, etc. 
|. Newspapers and Periodicals 
Printing— 
Government .. 
General 
Manufactured Stationery 
. Stereotyping, Electrotyping 
Process and Photo-engraving .. 
. Cardboard Boxes, Cartons, etc. 
Paper Bags 
. Paper Making 
. Pencils, Ponhaldecd! etc. 
. Other 


=Svwmnauawn 


Total 


Class XIII. Rubber 
|. Rubber Goods .. 
2. Tyre Retreading and Repairing 


Total 


Class XIV. Musical Instruments 
|. Gramophones and Records 

2. Pianos, Piano- Baers edie 

3. Other 


Total 


Class XV. Miscellaneous Products 

|. Linoleum, Oilcloth, etc.4] 

2. Bone, Horn, Ivory, and Tortoiseshell 

3. Plastic Moulding and Products 

4. Brooms and Brushes ae 
5. Optical Instruments and Appliances ie 
6. Surgical and Scientific Instruments 
Uf 
8. 
CE 
0 


Photographic Material (incl. mevelenige and 
Printing) 
Toys, Games, Sports Requisites 
Artificial Flowers Bic 
10. Other§] 
Total 


Class XVI. Heat, Light, and Power 
Electric Light and Power— 
Government .. 
Local Authority 
Companies 


Total, Electric Light and Power 


Gas Works— 
Government .. Bo BG Rs a us fee ae wee ves 
Local Authority a a oe a ae dell Cees 30 I on 183 
Companies... fe ne A <e eet «as 74 8 3 879 

9 


Total, Gas Works... ee a Be a ve 104 3 1,062 


Total ae 3 ae es ae oe | 4) | 281 45 3 5,086 


‘Total, All Classes... «. «| 23,729 | 12,235 | 2,064 | 37,425 | 24,875 : 984 | 300,669 


* Includes working proprietors. 

t+ Comprises ‘* Managerial and Clerical Staff’ and ‘‘ Chemists, Draftsmen, and Research Staff”. 

+ Comprises ‘‘ Foremen and Overseers, Workers in Factory, and Others ”’. 

1 Sub-class XV-I, for which separate figures cannot be published, is included with Sub-class XV-10. 


FACTORIES 29 


and Wages Paid in each Industry, 1962-63 (continued) 


‘ ; : Salari d W. Paid 
during Whole Year (Excluding Drawings iby Werking Proprictors) 
| Refer- 
Total* To Salaried Stafft To Wages Stafft | To All Employees ence 
| No. 
Males Females | Persons i Males Females | Total | Males Females | Total Males Females Total 
ne = = = | | : . | 
£000 | £000 | £000 | £000 | {£000 £000 | £000 £000 £000 x 
7,965 375 | 8,340 | 1,054 | 218 | Wave 6,509 31 6,540 7,563 249 7,812 ] 
1,139 | 361 | 1,500 |, 161 49 | 210 UAL 4 202 1,319 1,278 251 1,529 2 
Bult eee Soll ae Ae eee ees 5 Saline S| 3 
5,315 305 5,620 | 688 180 | 868 —si5, 18 Hl 53129: 5,806 | 19] 5,997 4 
139 6 145 || 10 | 4 | 14 | 152 parr | 152 162 4 166 5 
1,141 61 | 1,202 123 | Sil 154 | 892 | 8 900 1,015 39 1,054 6 
828 135 963 | 138 45 | 183 | 679 50 | 729 817 95 912: vf 
| | | | | 
59 7 66 || 6 | 2 | 8 36 1 | 37 | 42 3 45) 8 
68 22 90 I I 4] 15 53 I 64 64 15 79 9 
927 46 973 f 237 ay | 264 1,008 6 1,014 1,245 33 1,278 10 
130 21 151 | 24 6 30 | 110 | 5 115 134 Il 145 | 
17,716 1,339 19,055 | 2,452 | 566} 3,018 | 15,679 | 325 16,004 | 18,131 891 | 19,022 
——————— EEE | ee ee eee eee jon eee ree” Ie pee 
! | | | Xl. 
5,477 566 6,043 || 673 180 | 853 | 5,146 | 197 | 5,343 | 5,819 377 6,196 | 
388 | 451 | 839 128 50 | 178 | 351 263 614 479 313 792 2 
367 673 1,040 69 59 | 128 | 308 444 752 377 503 880 3 
104 44 148 || 18 | 8 | 26 ol | 23 114 | 109 31 140 4 
393 295 688 || 142 TL 219 | 300 | 138 438 | 442 215 657 5 
| | . a 6 
| eS 
6,729 2,029 8,758 | 1,030 | 374 1,404 6,196 1,065 7,261 | 7,226 1,439 8,665 
——— 
| | | Xil. 
6,103 1,021 7,124 | 894 47\ 1,365 | 7,118 | 204 | 7,322 8,012 675 8,687 i} 
717 226 943 74 | 29 103 854 129 | 983 | 928 158 | 1,086 | 2 
8,223 3,541 11,764 2,019 692 2,711 8,533 1,662 | 10,195 | 10,552 2,354 | 12,906 3 
1,382 1,335 2,717 465 183 658 1,342 755 | 2,097 1,807 938 2,745 4 
190 12 202 57 | 9 66 | 181 | 181 238 9 247 5 
758 82 840 158 | 56 214 | 902 I 913 1,060 67 13127 6 
2,219 1,376 | 3,595 660 | 193 843 2,286 770 | 3,056 2,946 963 3,909 7 
453 528 981 135 57 192 473 308 781 608 365 973 8 
1,774 186 1,960 520 54 574 2,178 97 2,275 2,698 15] 2,849 9 
76 118 194 32 18 50 53 6l 114 | 85 79 164 10 
767 530 1,297 388 129 517 694 235 929 | 1,082 364 1,446 I 
22,662 8,955 31,617 5,402 | 1,891 | 7,293 24,614 | 4,232 28,846 | 30,016 | 6,123 | 36,139 
| | | | | XIll. 
5,000 1,503 6,503 || 1,294 | 189 1,483 5,725: | 919 6,644 | 7,019 1,108 8,127 | 
966 122 | 1,088 145 | 74 219 913 3 916 1,058 Uf 1,135 2 
5,966 1,625 7,591 1,439 | 263 | 1,702 6,638 922 7,560 | 8,077 1,185 9,262 
| | | XIV. 
170 117 287 | 49 | I | 60 184 | 68 252 233 th) 312 I 
156 15 | 171 || 13 | 5 18 | 160 | 3 163 | 173 8 181 { 4 
326 132 | 458 62 | 16 | 78 | 344 7\| 415 | 406 87 493 
| aa SS | Ph | Ser a caer] 
| | XV. 
| | 
2,977 1,985 4,962 | 889 276 1,165 | 3,056 1,095 4,151 3,944 1,371 5,315 3 
390 260 650 | 100 35 135 | 328 | 133 461 428 168 596 4 
514 573 1,087 94 | 57 151 491 | 383 874 585 440 1,025 5 
557) 140 697 121 44 | 165 537 62 599 658 106 764 6 
617 498 es 185 88 273 572 258 830 — 758 346 1,104 uf 
1,319 602 1,921 274 109 383 1,337: 335 1,672 1,611 444 2,055 8 
17 | 54 7 6 3 9 9 7} 31 15 25 40 9 
1,479 357 1,836 302 83 385 1,457 184 | 1,641 1,759 267 2,026 10 
7,870 4,469 125339 1,971 | 695 | 2,666 7,787 | 2,472 | 10,259 9,758 3,167 | 12,925 
| | i} | an ae i 
| | XVI. 
3,485 | 39 3,524 303 | 25 328 4,170 4 4,174 4,473 29 4,502 i] 
152 152 | 22 22 | 210 210 232 eae 232 2 
600 | 3 603 || 6l 2 63 695 695 | 756 2: 758 3 
4,237 | 42 4,279 | 386 27 413 5,075 | 4 5,079 | 5,461 31 | 5,492 
| || |———__|-____|— =o 
| | | | 
B06 | ois | es \| eee | bab | ma ees 50 | sie | ae 4 
214 | I | 215 49 | Lt 50 | 207 ne || 207 | 256 I 257 5 
994 I 1,005 |) 194 9 203 | 1,147 ae 1,147 1,341 9 1,350 6 
1,208 | 12} 1,220 | 243 10-253 1,354 . | 1354] 4597/1 10 | 1,607 
5,445 | 54 5,499 629. 37 666 | 6,429 | 4 6,433) 7,058 41 7,099 
358,116 | 117,133 475,249 | 76,469 20,535 97,004 | 355,783 60,821 | 416,604 | 432,252 | 81,356 | 513,608 


No. 16. Value of Premises, Machinery, Wages, Materials, Fuel, Output, 


and Production by Class of Industry, 1962-63 


Materials Used 


| 


| 
: é Value of 
Mach , Sal . 
cuits, | ‘plgmeng: | ite, | titled | Yas | Presse 
laa peenres Conveyance Paid Concsiners, Preah Other Total Output Ur 
J Repairs, etc. 7 and 8) 
i 2 3 4 5 6 if H 8 9 10 
£ £ £ £ £ £ £ £ é £ 
Metropolis 
| 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and Suamy Products | 6,736,885 | 6,364,680 | 5,987,446 | 340,585 | 752,598 15,941,957 17,035,140 777,597 29,695,386 11,882,649 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. .. i ae .-| 13,194, 576 | 11,686,356 11,511,876 | 701,499 | 2,383,560 8,061,758 11,146,817 3,088,444 34,099,338 19,864,077 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc.t .. | 41,354,899 | 80,235,113 | 24,758,314 | 14,783,471 | 3,716.931 122,933,957 | 141,434,359 7,233,975 | 237,178,949 88,510,615 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances .. 166,852,148 105,699,693 | 182,853,726 | 3,255,448 | 10,883,906 | 327,501,144 341,640 .498 10,253,162 | 649,170,940 | 297,277,280 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 2,063,354 | 611,290 | 1,952,555 12,092 61,479 2,134,134 2,207,705 165,943 5,817,264 3,443,616 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 15,419,436 | 11,878,607 | 15,549,629 | 813,734 | 1,021,284 | 35,324,724 | 37,159,742 1,262,825 68,423,562 30,000,995 
| Vil. Skins and Leather (not clothing or focewes!) 4,816,239 | 1,991,656 5,076,310 | 120,859 | 324,426 | 13,559,779 14,005,064 419,452 22,678,662 8,254,146 
Vill. Clothing (except knitted) - 23,116,1909]) 6,971,596 27,875,113 1,068,745 | 776,059 | 50,412,421 52,257,225 | 824,930 | 101,740,045 48,657,890 
IX. Food, Drink, and Tobaccot 41,280,103 | 33,557,235 | 29,560,982 | 22,786,516 | 3,362,513 | 112,350,109 | 138,499,138 4,374,939 | 225,454,303 | 82,580,226 
X. Sawmills, Joinery, etc. 11,311,827 | 5,384,210 | 9,967,217 | 121,005 | 493,993 24,438,737 25,053,735 605,805 42,394,546 16,735,006 
XI. Furniture of Wood, Bedding ‘etc. 7,879,605 1,787,300 | 8,298,987 | 115,000 | 246,784 17,336,360 | 17,698,144 | 219,179 32,010,382 14,093,059 
XIl. Paper, Printing, etc. 35,962,649 32,583,061 | 32,390,955 | 1,061,110 | 1,814,546 | 61,480,654 | 64,356,310 | 1,804,198 | 133,525,673 | 67,365,165 
XIll. Rubber aS 4,587,133 | 3,799,185 | 8,616,243 340,833 | 588,124 19,682,099 | 20,611,056 | 1,092,172 33,318,983 | 11,615,755 
XIV. Musical Instruments 399,128 | 211,985 | 439,424 | 179,785 22,567 | 587,068 789,420 33,639 | 2,438,869 1,615,810 
XV. Miscellaneous Products 11,548,202 7,781,717 | 12,078,270 | Acie | 834,749 18,912,958 20,460,518 835,866 43,347,820 22,051,436 
XVI. Heat, Light, and Power 6,535.363 | 18,972, 208 3,328, 348 | | 743,110 | 4,021,600 | 4,764,710 5,209,059 20,183,898 | 10,210,129 
Total 393,057,737 | 329,515,892 | 380,245,395 | 46,413,493 | 28,026,629 | 834,679,459 | 909,119,581 38,201,185 | 1,681,478,620 | 734,157,854 
Rest of New South Wales 
z | | | | | 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry Products 5,068,485 30,037,116 5,773,512 578,465 | 2,040,458 25,364,1045) 27,983,027 | 4,738,814 45,588,260§ 12,866,419 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. te 56 SE 2,851,737 4,187,154 | 2,928,743 81,619 | 451,497 | 1,725,256 2,258,372 | 1,024,110 8,112,715 4,830,233 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 8,033,081 | 13,001,997 | 3,635,398 578,548 | 768,025 | 8,214,446 9,561,019 1,296,056 20,534,568 9,677,493 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 91,196,282 | 211,084,278 | 82,539,731 | 2,265,769 | 13,323,756 | 246,402,123 | 261,991,648 37,509,336§| 464,547,299 165,046,315§ 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 243,663 | 33,734 76,524 350 | 1,413 | 52,326 | 54,089 6,753 233,955 | 173,113 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 5,025,180 | 4,863,344 | 3,300,451 67,029 | 292,603 | 7,668,558 | 8,028,190 497,914 15,261,592 | 6,735,488 
Vil. Skins and Leather (not clothing or foooret) 119,727 | 58,676 | 135,100 5,226 12,947 | 1,008,311 1,026,484 | 24,418 1,295,067 | 244,165 
| VIIl. Clothing (except knitted) Ses 3 3,942,778 1,638,816 | 4,456,757 | 120,164 | 136,292 5,518,723 5,775,179 | 249,499 13,867,477 7,842,799 
IX. Food, Drink, and Tobacco 16,731,183 16,148,635 | 12,030,336 6,813,739 | 1,542,790 | 51,337,306 59,693,835 2,344,496 90,328,943 28,290,612 
X. Sawmills, Joinery, etc. .. 5,482,659 7,142,095 9,054,915 127,471 | 915,058 | 16,934,984 | 17,977,513 913,921 | 35,521,286 | 16,629,852 
XI. Furniture of Wood, Bedding, ete. 683,746 | 110,045 365,756 | 1,550 12,597 938,052 952,199 | 12,151 1,736,040 771,690 
XII. Paper, Printing, etc. ae 4,263,154 4,575,159 | 3,748,493 | 244,910 207,659 | 4,382,465 | 4,835,034 | 306,535 | 12,501,819 | 7,360,250 
XIill. Rubber 1,835,454 | 521,804 | 645,636 | 5,027 | 85,337 | 1,056,323 1,146,687 89,455 2,798,804 1,562,662 
XIV. Musical Instruments 63,930 25,775 | 53,673 | 1,223 2,892 | 330,287 | 334,402 | 1,496 490,108 154,210 
XV. Miscellaneous Products 568,773 709,237 | 846,882 50,419 82,490 | 1,214,587 1,347,496 80,036 3,038,591 1,611,059 
XVI. Heat, Light, and Power 150,598,786 | 95,537,423 | 3,770,914 | 1,182 1,445,916 | 1,292,206 2,739,304 | 11,458,303 53,686,437 39,488,830 
Total 296,708,618 | 389,675,288 | 133,362,821 | 10,942,691 | 21,321,730 | 373,440,057 | 405,704,478 60,553,293 | 769,542,961 | 303,285,190 


* Excludes drawings by working proprietors. 
+See explanatory note (10) on comparability, page 8. 
§ See explanatory note (9) on comparability, page 8. 


+ Includes cost of water and lubricating oil. 
1 See explanatory note (11) on comparability, page 8. 
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No. 16. Value of Enamnises, pechinery, Wages, makerials: Fuel, Outpue and a Eroduction, as Class of nsuster 1962-63 (continued) 


| Materials Used 


| ; Value of 
| Machiner Salari . 
B rans | aripleinones: | Saadn | j | Fuel and | Value Production 
Class of Industry Ears Tools, and Wages | ; | Tools | Power Used of (lo =9 
Fixtures | Conveyance Paid | Containers, Replaced, Other | Total Output minus 
| | : Repairs, etc. | | 7 and 8) 
| | 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
New South Wales 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and ae, Products 11,805,370 36,401,796 11,760,958 | 919,050 2,793,056 41,306,061§, 45,018,167 5,516,411 | 75,283,646§ 24,749,068 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. aye 16,046,313 15,873,510 14,440,619 783,118 2,835,057 9,787,014 13,405,189 4,112,554 42,212,053 24,694,310 | 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc.t . 49,387,980 93,237,110 28,393,712 15,362,019 4,484,956 131,148,403 150,995,378 8,530,031 | 257,713,517 98,188,108 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 258,048,430 316,783,971 | 265,393,457 | 5,521,217 24,207,662 573,903,267 603,632,146 47,762,4988) 1,113,718,239 462,323,595§) 
| V. Precious Metals, Jewellery, Plate 2,307,017 645,024 2,029,079 12,442 62,892 2,186,460 2,261,794 172,696 6,051,219 3,616,729 
| VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 20,444,616 16,741,951 18,850,080 880,763 1,313,887 42,993,282 45,187,932 1,760,739 83,685,154 36,736,483 
Vil. Skins and Leather (not clothing or ionic) 4,935,966 2,050,332 5,211,410 126,085 337,373 14,568,090 15,031,548 443,870 23,973,729 8,498,311 
Vill. Clothing (except knitted) 27,058,9689] 8,610,412 32,331,870 1,188,909 912,351 55,931,144 58,032,404 1,074,429 115,607,522 56,500,689 
IX. Food, Drink, and Tobaccot 58,011,286 | 49,705,870 41,591,318 | 29,600,255 4,905,303 | 163,687,415 198,192,973 6,719,435 315,783,246 110,870,838 
X. Sawmills, Joinery, etc. 16,794,486 12,526,305 19,022,132 | 248,476 1,409,051 | 41,373,721 | 43,031,248 1,519,726 77,915,832 33,364,858 
XI. Furniture, of Wood, Bedding, etc. 8,563,351 1,897,345 8,664,743 116,550 259,381 18,274,412 18,650,343 231,330 33,746,422 14,864,749 
XIl. Paper, Printing, etc. se 40,225,803 37,158,220 36,139,448 1,306,020 2,022,205 | 65,863,119 69,191,344 2,110,733 146,027,492 | 74,725,415 
| | | 
XIill. Rubber 6,422,587 | 4,320,989 9,261,879 345,860 | 673,461 | 20,738,422 21,757,743 1,181,627 | 36,117,787 | 13,178,417 
XIV. Musical Instruments 463,058 | 237,760 | 493,097 181,008 25,459 | 917,355 1,123,822 35,135 | 2,928,977 1,770,020 
XV. Miscellaneous Products 12,116,975 | 8,490,954 12,925,152 | 763,230 917,239 20,127,545 | 21,808,014 915,902 | 46,386,411 23,662,495 
XVI. Heat, Light, and Power 157,134,149 | 114,509,631 7,099,262 | 1,182 | 2,189,026 5,313,806 | 7,504,014 16,667,362 73,870,335 | 49,698,959 
Total 689,766,355 | 719,191,180 | 513,608,216 | 57,356,184 | 49,348,359 | 1,208,119,516 | 1,314,824,059 98,754,478 | 2,451,021,581 | 1,037,443,044 | 


* Excludes drawings by working proprietors. 

t Includes cost of water and lubricating oil. 

t See explanatory note (10) on comparability, page 8. 
T See explanatory note (11) on comparability, page 8. 
§ See explanatory note (9) on comparability, page 8. 
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No. 17. Value of Premises, Machinery, Wages, Materials, 


Fuel, Output, and Production in each Industry, 1962-63 


Materials Used 


| Machi 7 Salari | Value of 
| Bulldines Implements, and [oe Fuel and | Value Production 
| Class of Ind dae colssian aca | ; Tool imerower. sed sy) S 10 = 9 
| ass of Industry Fitcutes | Converance Paid | Containers; Replaced, | Other | Total | Output ( minus 
| | | epairs, etc. | | | | 7 and 8) 
| | 
Hes - I 2 3 | 4 5 6 | tee | 8 9 10 
£5 £ £ £ £ £ £ £ | £ £ 
Class I. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry | 
Products | | 
1. Coket{ | 
| 2. Briquetting and Pulverised Coal | | 
3. Carbide. At eee Sas a 08 | ac bop a ses | aes | Ho 
4. Lime, Plaster of Paris, Asphalt a 572,057 1,098,465 508,350 | 179,779 | 119,676 | 2,409,095 2,708,550 | 168,673 | 4,463,066 | 1,585,843 
5. Fibrous Plaster and Products fe ws oe Ae 1,002,303 | 181,845 823,929 | 809 | 22,040 | 1,274,043 1,296,892 | 20,885 2,494,145 1,176,368 
6. Marble, Slate, etc. ee ime ah fs oe an el 345,393 280,087 587,714 | 8,361 | 33,611 | 634,103 | 676,075 | 25,250 | 1,740,137 1,038,812 
7. Cement, Portland ans an 1,951,170 | 9,172,869 1,734,224 | 492,730 | 694,252 1,854,900 | 3,041,882 1,573,288 | 8,756,985 4,141,815 
8. Asbestos Cement Sheets, etc. .. | | 
9% Oihan Cement Goods 4,446,677 4,828,118 | 4,655,511 | 86,815 | 555,193 13,840,901 14,482,909 443,195 | 24,075,886 9,149,782 
10. Othert ap 3,487,770 20,840,412 3,451,230 | 150,556 | 1,368,284 21,293,019 22,811,859 | 3,285,120 | 33,753,427 7,656,448 
Total 11,805,370 36,401,796 11,760,958 919,050 2,793,056 41,306,061 45,018,167 5,516,411 75,283,646 24,749,068 
| Class Il. Bricks, tees Oe se etc. | | | | 
| |. Bricks and Tiles : 5,790,515 | 9,753,492 6,051,704 | 86,570 | 1,049 383 | 2,157,954 3,293,907 2,359,317 | 15,335,298 9,682,074 
| 2. Earthenware, China, ates 1,980,795 | 1,084,201 1,988,164 | 41,898 | 171,435 | 692,862 906,195 314,670 | 4,451,339 3,230,474 
| po cles Gener Cane) 8,159,091 5,007,665 6,226,823 653,694) 1,609,166 6,810,481 | 9,073,341 1,417,000 21,950,066 | 11,459,725 
| 5, Other 115,912 | 28,152 | 173,928 | 956 | 5,073 | 125,717 131,746 | 21,567 | 475,350 322,037 
| Total 6 xe oe ae a oa ae ae --| 16,046,313 15,873,510 14,440,619 783,118 2,835,057 | 9,787,014 13,405,189 | 4,112,554 | 42,212,053 24,694,310 
| Class Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 
|. Industrial and Heavy Chemicals _ os re = | 13,736,593 | 23,923,329 9,369,328 | 1,999,787 1,594,028 27,875,060 31,468,875 3,148,256 | 63,887,257 29,270,126 
| 2. Pharmaceutical and Toilet Preparations 8,924,582 2,452,382 4,304,166 | 4,588,770 265,326 11,421,658 | 16,275,754 221,285 | 37,867,273 | 21,370,234 
| 3. Explosives (incl. Fireworks){ 
| 4. White Lead, Paints, and Varnish 3,489,332 2,122,905 3,336,447 © 1,978,461 221,894 | 13,072,429 | 15,272,784 260,134 24,015,967 8,483,049 
| 5. Oils, Vegetable 673,459 | 775,472 | 535,393 | 97,944 | 127,698 | 7,548,691 | 7,774,333 | 102,343 10,212,664 2,335988 
| 6. Oils, Mineral 12,773,185 | 54,551,315 | 4,197,965 1,043,076 1,371,988 | 54,413,833 56,828,897 | 3,809,208 74,568,548 | 13,930,443 
Ze Oley Dalal 1,525,578 ‘1,590,720 892,382 ‘185,30! 203,900 | 2,008,989 | 2,398,190 493,464 5,328,974 2,437,320 
8. Boiling Down, Tallow Refining . | | | 
9. Soap and Candles A 1,442,997 2,218,767 2,366,205 | 3,372,652 353,310 5,810,566 9,536,528 169,879 19,973,802 10,267,395 
10. Chemical Fertilizers 1,330,233 | 2,314,239 | 809,707 | 391,507 162,211 | 3,790,682 4,344,400 115,462 | 6,564,512 | 2,104,650 
Il. Inks, Polishes, etc.§ 1,527,754 500,629 937,823 631,786 45,375 2,229,357 2,906,518 52,638 5,864,606 2,905,450 | 
12. Matchest | | | | 
13. Othert 3,964,267 2,787,352 1,644,276 1,072,735 139,226 2,977,138 4,189,099 | 157,362 9,429,914 | 5,083,453 
Total At es Ae Me se ar os ae 24 49,387,980 | 93,237,110 28,393,712 15,362,019 4,484,956 | 131,148,403 | 150,995,378 8,530,031 257,713,517 98,188,108 
a 
| Class IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances | | | | | | 
|. Smelting, Converting, Refining, and SguvE of Iron and Steel | 34,831,040 | 176,815,846 44,728,573 | 1,370,190 10,921,238 | 164,495,374 | 176,786,802 | 34,042,4394]) 310,807,412 99,978, 1719] 
2. Foundries (Ferrous) ors ae ; 1,974,899 1,195,471 3,265,765 12,180 197,848 2,387,378 2,597,406 391,056 7,220,264 4,231,802 
3. Plant, Equipment, and Machinery 34,384,400 19,123,916 37,658,908 410,196 2,078,926 69,794,750 | 72,283,872 1,522,643 137,809,705 64,003,190 | 
4. Other Engineering 8,071,740 4,936,305 | 8,856,441 30,911 370,767 11,144,804 | 11,546,482 388,901 | 26,988,385 | 15,053,002 
5. Extracting and Refining of other Metals 2,292,055 7,528,351 2,340,824 44,045 475,094 17,910,929 | 18,430,068 1,240,508 = 25,288,924 | 5,618,348 
6. Electrical Machinery, Cables : 31,095,822 17,224,830 39,144,782 1,304,663 2,233,592 67,213,819 70,752,074 1,878,562 135,031,836 | 62,401,200 
Tramcars, Railway Rolling Stock— | 
| 7. Government and Municipal 6,314,789 11,889,683 13,459,356 256,423 | 5,061,938 5,318,361 433,701 | 21,811,012 | 16,058,950 
| 8. Other é 0 2,093,621 | 1,174,662 | 1,916,341 7 7 73,360) 2,871,575 2,944,935 —8i 006 | 6,199,079 | 3,173,138 | 
* Excludes drawings ‘by: working proprietors. ; + Includes cost of water and lubricating oil. 
+ As separate figures cannot be published for them, Sub-class I-I is included with Sub-class I-10, and Sub-classes Ill-3 and Ill-12 are included with Sub-class IIl-13. 


{1 See explanatory note (9) on comparability, page 8. 


§ See explanatory note (10), on comparability, page 8. 
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No. 17. Value of Premises, Machinery, Wages, Materials, Fuel, Output, and Production in each PnGUSECY: 1962-63 (continued) 
land | Machinery, Salaries Materials Used | | Value of 
Buildings, | 'Tools,and’ | Wages Tae pias ant, | Mae | os 
r nd 2 i = 
Class of Industry Eistures Sonyevince Paid Containers: paeqaaeoh Other | Total | Output Sinus: 
| | ) 
| I | 2 | 3 4 5 | 6 | 7 8 | 9 10 
| (ee | | = | | | 
Class IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances (continued) £ £ £ £ £ | £ £ £ £ | £ 
Motor Vehicles and Motor Cycles— | | | | 
9. Construction, Assembly 5,794,466 | 4,026,620 7,448,628 4,223 | 850,267 | | 30,348,499 31,202,989 | 492,312 | 43,126,905 11,431,604 
10. Repairs : ; 35,719,930 | 5,094,468 | 22,743,220 as | 876,436 | 23,229,628 | 24,106,064 | 776,479 | 61,380,781 36,498,238 | 
Il. Motor Bodies ae oe ee a ae : 7,439,031 | 2,195,767 | 6,266,408 14,114 | 349,184 22,899,416 | 23,262,714 | 239,874 37,578,303 14,075,715 
12. Horse-drawn Vehicles .. ose ae ne A a seal 14,237 | 2,242 9,426 | cee | 160 | 14,599 | 14,759 | 983 31,464 15,722 
13. Motor Accessories ie ae ts ae ce sé 501 5,745,731 | 6,178,538 6,986,889 215,379 | 688,290 | 10,178,391 | 11,082,060 | 490,605 24,825,243 13,252,578 
14. Aircraft | 4,781,847 1,806,661 | 5,559,575 | 16,481 | 232,911 | 4,415,672 4,665,064 201,745 12,210,366 7,343,557 
15. Cycles and Accessories x | 251,064 | 18,417 89,638 | 1,360 | 2,070 240,071 | 243,501 6,300 415,885 166,084 
16. Construction and Repair of Vehicles—Other — 56 | ae an Aas a tea me | bac | es | we 
Ship and Boat Building— | | 
17. Government oe 1,108,536 | 1,662,748 | 5,960,110 ; | 106,193 2,229,472 | 2,335,665 | 150,057 | 9,836,497 | 7,350,775 
18. Other .. 3 2,617,689 | 1,275,520 | 4,443,474 422 | 144,529 | 2,264,683 2,409,634 | 136,306 8,092,301 5,546,361 
19. Cutlery and Small. Hand Tools” 491,166 369,195 | 676,371 16,252 | 66,741 | 703,979 786,972 | 81,445 1,990,551 1,122,134 
20. Agricultural Implements .. 2,593,098 675,720 | 1,963,420 46,066 | 81,324 | 2,603,170 | 2,730,560 82,394 5,988,428 3,175,474 
Non-ferrous Metals— | | 
21. Rolling and Extrusion .. 8,111,004 | 17,531,124 | 7,154,688 | 726,341 | 850,714 | 32,598,132 | 34,175,187 | 1,331,418 49,304,367 13,797,762 
22. Founding, Casting, etc. 4,750,421 3,865,975 | 5,583,710 | 182,649 | 489,813 11,153,100 | 11,825,562 | 508,100 | 22,611,919 10,278,257 
24. Sheet Metal Working 11,436,017 8,204,914 | 11,649,071 | 249,729 | 910,926 23,978,010 | 25,138,665 | 738,287 47,499,942 21,622,990 
25. Pipes, Tubes, and Fittings : 4,409,166 5,664,270 | 5,775,464 98,503 | 783,349 14,851,427 | ‘115,733,279 | 979,853 | 26,786,093 | 10,072,961 
26. Wireworking (including Nails) .. 4,978,027 | 4,123,854 | 6,535,466 287,984 | 532,570 | 21,320,226 | 22,140,780 | 640,984 | 34,065,022 11,283,258 
27. Stoves, Ovens, and Ranges 1,726,399 | 1,041,359 | 1,214,939 20,452 | 107,738 | 2,543,510 2,671,700 172,312 5,335,804 2,491,792 
28. Gas Fittings and Meters 115,860 | 38,381 | 221,042 1,675 | 1,389 | 217,090 220,154 | 6,413 | 617,033 390,466 
29. Lead Mills .. : 63,107 31,834 | 41,110 2,022 | 2,345 | 172,324 176,691 | 2,542 272,862 93,629 
30. Sewing Machines .. 412,687 210,292 | 295,304 | 6,649 17,878 758,562 | 783,089 — 9,324 1,458,494 | 666,081 
| 31. Arms | 25,985,296 8,508,565 | 2,409,505 48,184 82,064 825,144 | 955,392 203,623 3,984,776 2,825,761 
32. Wireless and “Amplifying Apparatus | 6,646,663 3,646,483 | 9,616,413 | 398,379 351,936 | 24,028,108 | 24,778,423 | 404,196 40,949,154 15,766,535 
33. Other Metal Works ae 1,798,622 | 721,960 | 1,378,596 | 12,168 | 71,587 | 1,449,487 1,533,242 128,130 | 4,199,432 2,538,060 
| Total ee fe a 5 ae Be ie an -+| 258,048,430 316,783,971 | 265,393,457 5,521,217 24,207,662 | 573,903,267 | 603,632,146 | 47,762,498 |1,113,718,239 | 462,323,595 
Class V. Precious Metals, Jewellery, Plate } | | 
|. Jewellery : oe 827,612 | 110,224 | 708,542 7,190 | 11,636 1,314,544 | 1,333,370 | 17,228 2,670,563 1,319,965 
2. Watches, Clocks (including Repairs) 387,375 37,051 | 202,277 498 2,139 149,089 | 151,726 | 5,208 544,742 387,808 
3. Electroplating (Gold, Silver, etc.) 1,092,030 497,749 | 1,118,260 4,754 | 49, 117 722 827 | 776,698 | 150,260 2,835,914 1,908,956 
Total 2,307,017 645,024 2,029,079 | 12,442 62,892 2,186,460 | 2,261,794 | 172,696 6,051,219 3,616,729 
Class VI. Textiles and Textile Goods (not dress) | | | 
1. Cotton, Ginningt | | | | | 
2. Cotton, Spinning and Weaving 7,638,062 | 6,440,783 | 3,833,599 198,536 | 336,809 | 9,305,984 | 9,841,329 | 621,421 18,497,851 | 8,035,101 
3. Wool, Carding, Spinning, Weaving | 3,171,557 | 3,919,351 4,966,731 113,293 310,109 10,779,499 11,202,901 | 422,717 20,444,073 8,818,455 
4. Hosiery and Other Knitted Goods 3,582,915 2,495,109 | 4,892,623 432,812 207,550 11,196,511 | 11,836,873 | 188,738 21,932,832 | 9,907,221 
5. Silk, Natural nee oe | ses | | ne ie te on a sae 
6. Rayon, Nylon, etc. 1,407,540 | 1,213,533 1,375,320 | 21,942 186,732 2,779,736 2,988,410 | 205,573 5,544,248 | 2,350,265 
7. Flax Mills as ae ap | ¢ aes Sor 7 ae eae one 
8. Rope and Cordage : 509,250 332,038 472,400 | 28,851 | 29,679 | 865,724 | 924,254 | 34,492 1,852,094 893,348 
9. Canvas Goods, Tents, Tarpaulins 439,235 | 51,962 | 451,606 | 253125 | 8,223 | 1,249,256 | 1,259,791 | 9,049 2,073,361 804,521 
10. Bags and Sacks .. 881,263 | 255,017 | 492,453 | | 5,671 | 31,143 | 1,364,384 | 1,401,198 | 19,078 2,234,508 814,232 
Il. Textile ee Dyeing, Printing 795,461 847,390 811,798 29,937 86, 450 | 916,925 | 1,033,312 171,889 2,796,012 1,590,811 
12, Othert 3 2,019,333 1,186,768 | 1,553,550 | 47,409 | 117,192 | 4,535,263 | 4,699,864 | 87,782 8,310,175 3,522,529 
Total 20,444,616 | 16,741,951 | 18,850,080 | 880,763 | 1,313,887 | 42,993,282 45,187,932 | 1,760,739 83,685,154 36,736,483 


* Excludes drawings by working proprietors. 
t Includes cost of water and lubricating oil. 
$ Sub-class VI-I, for which separate figures cannot be published, is included wit 


h Sub-class VI-12. 
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No. 17. Value of Premises, Machinery, Wages, Materials, Fuel, Output, and Production in each Industry, 1962-63 (continued) 


Materials Used 


Land Machinery, Salaries | Value of 
. Buildings, TSoisn and Wares ieecemuned A ae 
= . f ; | Power Use 
bencag CatutiaoT Fisccares Conveyance raid Containers, Ree Other Total | | Output ial 2 
ane Stc. Repairs, etc. | 7 anaia) 
| | 
Ts - I 2 : 3 oe ee a S- 6 7 8 9 10 
£ £ £ £ £ £ £ £ fe £ 
| Class VII. Skins and Leather (not clothings or fooewenr) 
| |. Furriers and Fur Dressing aE 272,465 27,404 196,622 1,423 3.7112 355,007 60,142 | 
2. Fellmongering, Woolscouring 1,257,833 673,853 ‘1,073,924 42,023 1051197 5,930104 6.077324 -—=«208'859 7772.285 1.489.372 
3. Tanning, Leather Dressing 1,669,223 939,804 2,037,562 22,027 186,031 4,744,722 4,952,780. 199.617 8,508,909 3,356,512 
4. Saddlery, Harness, Whips 74,343 5,995 63,129 735 370 75,200 76,305 1,178 196.165 118,682 
5. Machine Belting (Leather or Other) 101,125 38,460 95,182 él 4,790 163,400 | 168,251 | 3,798 307,130 135,081 
6 Bags, Trunks, etc.. . - 1,560,977 364.816 1,744:99| 59,816 37,273 | 3,299,657 | 3,396,746 | 30,177 6,387,92I 2,960,998 
A t er wae eee wee . ae eee | eee eee wee 
| Total 4,935,966 2,050,332 5,211,410 126,085 337,373 «(14,568,090 |__‘115,031,548 443,870 | 23,973,729 8,498,31 | 
| Class VIII. Clothing (except knitted) | | 
|. Tailoring, Ready-made Clothing : 9,531,499 1,894,406 13,564,827 192,602 241,855 26,719,858 27,154, | 
| 2. Clothing (Waterproof and d Oilskin) 309,813 142,901 557,075 6.585 19,696 1,476,968 1503948 | 714598 Tobe cos | Ses) 
3. Dressmaking 1,073,043 132,587 662.810 5,792 13,344 772,243 791,379 | 19.314 2,155,213 1,344,520 
| 4, Millinery i 909,824 | 78,514 968,884 28,368 13,411 1,297,767 1,339,546 | 21,073 3,024,628 1,664,009 
| 5. Shirts, Collars, Underclothing .. 2,484,921 628,008 3,702,782 285,506 81,159 7,555,827 7,922,492 | 81,269 13,837,767 5,834,006 
6. Foundation Garments 709,171 307,072 1,195,634 116,004 25,360 3,254,281 3,395,645 | 21547 6,426,961 3,009,769 
7. Handkerchiefs, Ties, Scarves 653,784 305,519 823,279 152.690 17,508 2,177,339 2,347,537 16,270 4,089,036 | ‘1,725,229 
8. Hats and Caps 225,901 33.924 | 695,085 52,724 49,866 779,740 882,330 | 34,948 1,968,930 1,051,652 
9. Gloves Ek 289,951 105,923 | 454,167 | 10,530 23,242 829,947 863,719 | 9.598} 1.485.735) 612,418 
10. Boots and Shoes .. 2,111,677% 2,295,790 5,067,140 226,916 229:669 | 8,062,017 8,518,602 | 97.637 | 16,494,027 | _‘7,877.788 
II. Boot and Shoe Repairing. . 3,850,099 344,730 656,789 10,983 18,209 883,641 912,833 | 35,772 | 2,983,402 2,034,797 
12. Boot and Shoe Accessories 368,11 160,986 368,339 1.812 13,399 900,672 | 915,883 | 11,056 | 1,462,751 535,812 
| 13. Umbrellas, Walking Sticks | 93,380 11,575 116,737 4.993 1,954 350,286 | 357,233 2,109 | 685,692 326,350 
| 14. Dyeworks and Cleaning .. | 4,261,343 2,132,129 3,276,515 | 90,773 158,662 753,429 | ‘1,002,864 423,400 7,865,133 6,438,869 
15. Other * | 186,451 | 36,348 221,807 | 2'631 5,017 117,129 | 124.777 | 3,457 | 484346 | 356,112 
Total 27,058,968 8,610,412 | 32,331,870 1,188,909 912,351 55,931,144 58,032,404 1,074,429 | 115,607,522 56,500,689 
| Class IX. Food, Drink, and Tobacco 
|. Flour Milling... a 3,100,488 2,160,485 1,807,327 1,447,266 230,771 ‘19,879,052 | 21,557,089 | 378,467 
2. Cereal Foods and Starch. 2;183,338 2,743,064 1,960,302 1,802,475 254.119 8,153,619 | 10,210,213 | 462,813 iis os Pieoe, 
3. Animal and Bird Foods .. 1'072.013 928,788 776,272 345,590 93,556 7,277,389 | —7~,716,535 | 112,465 9,981,672 2,152,672 
4. Chaffcutting and Corncrushing . 56,562 27,122 67,107 40,753 8,071 21,557 70,381 | 12,692 197,558 114,485 
5. Bakeries, Cakes, Pastry .. 12,619,780 7,682,344 7,284,113 1,209,089 604,609 18,942,062 20,755,760 | —*1,177,983 | 41,357,308 | 19,423,565 
6. Biscuits... .. 2,415,956 1,903,551 2,406,913 1°159,852 222/591 3,940,078 5,322,521 | 241,313 | 10,494,177 4,930,343 
7. Sugar Mills ¢ | ce | ee er 
8. Sugar Refining ¢ | 
9. Confectionery 3,337,81 | 2,441,708 | 2,585,815 1,665,954 193,547 6,581,158 8,440,659 | 296,825 
10. Jam, Fruit and Vegetable Canning 1,557,631 2,126,352 2,148,720 2,729,562 200,867 5,236,228 8,166,657 223,911 13 p00 706 £500,138 
| IL. Pickles, Sauces, and Vinegar 999,706 538,133 602,970 1,105,299 75,502 1,454,688 2,635,489 | 94,249 4,607,420 | _—‘1,877,682 
| 12. Bacon Curing 948,512 672,094 1,070,512 350,329 86.472 6,566,275 7,003,076 123,469 | 9,656,179 | «2,529,634 
| 13, Butter 2,115,884 2,897,634 1,674,358 615,481 294.194 12,461,855 ‘13,371,530 453,115 | 16,985,621 | 3,160,976 
14. Cheese. 423,667 445,089 251,984 114,309 44,573 1,033,945 1,192,827 57,372 1'780'560 530.361 
15. Condensed and Dried Milk 924,305 844 44| 758,590 976,572 98,284 2,191,587 3,266,443 212,896 4,414,275 | 934,936 
16. Margarine 872,690 1,205,426 1,213,436 708,91 | 242,522 8,515,815 9,467,248 254,985 12,369,421 | 2,647,188. 
| 17. Meat and Fish Preserving | 515,020 461,389 423,266 501.518 49,327 1,287,629 1,838,474 66,154 2,782,324) 877,696 
| 18. Condiments, Coffee, Spices, etc. § 4,540,135 2,244,086 2,563,590 3,181,890 222,852 7,272,871 «10,677,613 148,540 | 18,900,099 | 8,073,946 | 
| 19. Ice and Refrigerating 2,773,251 1,429,378 1,374,179 139,031 168,412 124,454 431,897 522,471 3,447,239 | 2,492,871 | 


* Excludes drawings by working proprietors. 


t Includes cost of water and lubricating oil. 
+ Sub-classes IX-7 and |X-8, for which separate figures cannot be published, are included with Sub-class | X-33. 


1 See explanatory note (1 1) on comparability, page 8. 
§ See explanatory note (10) on comparability, page 8. 
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| Class IX. 


Class of Industry 


Food, Drink, and Tobacco (continued) 
20. Salt Refining ¢ 

21. Aerated Waters, Cordials, etc. 

. Breweries a ~ 

. Distilleries .. 

. Wine-making 

. Cider and Perry 

. Malting t 

. Bottling 

. Tobacco, Cigars, etc. ; 
. Dehydrated Fruit and Vegetables 
. Ice Cream .. ; : 
31. Sausage Skins 

. Arrowroot .. 


33. Other t 


Total 


Class X. Sawmills, somnery: etc. 


. Sawmills F 

. Plywood Mills 

Bark Mills .. 

. Joinery 

Cooperage .. 

. Boxes and Cases 

Woodturning, Wood- -carving, etc. be 
Basketware and Wickerware, Seagrass, “Bamboo Furniture Ae 
. Perambulators 

. Wail and Ceiling Board (not Fibrous Plaster or r Cement) 


—SWMNDUAWN— 


. Other Woodwork 
Total 


Class XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. 
. Cabinet and Furniture Making 

. Bedding and Mattresses .. 

. Furnishing Drapery 

. Picture Frames 

. Blinds 

. Other 


aQuhwn— 


Total 


Class XII. Paper, Printing, etc. 

|. Newspapers and Periodicals 
Printing— 

2. Government 

3. General . 

4. Stationery Manufacture 

5. Stereotyping, Electrotyping 

6. Process and Photo-engraving 

7. Cardboard Boxes, Cartons, etc. 


3,517,403 
4,692,423 


a 585.122 


1,655,312 


1,177,818 
167,626 
1,098,077 
77,901 


4,582,855 


-| 58,011,286 


5,428,726 | 


1,263,372 
3,920 
5,958,695 
101,777 
858,413 
911,510 
79,094 
47,735 
1,888,015 
253,229 


16,794,486 


5,875,280 


886,595 
845,953 


113,288 
842,235 


8,860,843 


2,388,719 
11,378,219 
3,774,509 
225,652 
619,652 
4,565,570 


Machinery, 
Implements, 
Tools, and 
Conveyance 
Plant 


2,121,625 


No. V7. Value of Premises, Machinery, Wages, Materials, Fuel, 


5,408,896 


830,278 


656,807 
3,033,779 
205,890 
1,424,911 
14,179 


5,258,421 


49,705,870 


4,605,069 
1,851,793 
2,024 
1,739,824 
12,594 
263,866 
344,084 
7,679 
5,914 
3,537,363 
156,095 


12,526,305 


1,308,568 
311,541 


131,852 | 


12,182 
133,202 


8,067,411 


926,140 | 


10,581,518 
2,533,534 
106,334 
487,572 
3,915,466 


Output, 
Salaries = 
and 
Wages 
Paid Containers, 
x etc. 
= 3 — a = 
£ 
| 
1,748,972 1,221,793 | 
2,473,574 3,681,852 | 
289,216 | 117,993 
| 
668,448 1,327,362 
2,733,905 | 3,098,910 
254,263 | 132,965 
1,059,933 | 702,519 
178,206 | 3,498 
3,215,347 1,219,482 
41,591,318 29,600,255 
7,812,123 | 43,173 
1,528,745 | 7,757 
5,713 352 
5,996,970 34,183 
165,639 | Ass 
1,053,514 | 5,429 
912,083 13,805 
44,465 | 254 
78,762 1,592 
1,278,408 140,221 
145,710 1,710 
19,022,132 248,476 
6,195,414 | 59,503 
791,996 16,387 
879,866 22,636 
140,174 599 | 
657,293 | 17,425 
8,664,743 116,550 
8,687,245 42,221 | 
1,085,647 | As 
12,906,009 | 134,476 
2,745,269 340,205 
246,678 762 
1,126,953 727 | 
3,909,485 | 87,940 | 


“Materials Used 


Tools 
Replaced, Other | Total 
Repairs, etc. 
5 7 = pee -* 
£ £ £ 
131,476 | 3,921,791 5,275,060 
809,020 5,586,540 10,077,412 
47,040 | _—-2,629,575 2,794,608 
37,640 58,804 1,423,806 
230,586 | 14,743,407 | 18,072,903 
17H 855,686 —«*1,000,362 
120,595 2,031,957. —-2,855,071 
1,623 | 178,698. 183,819 
425,343 22,740,695 24,385,520 
4,905,303 | 163,687,415 | 198,192,973 | 
828,314 | 21,201,240 | 22,072,727 
114,444 2,780,685 2,902,886 
534 | 12,025 12,911 
178,260 | 11,904,711 12,117,154 | 
2,399 | 105,430 | 107,829 
58,600 1,722,779 1,786,808 
41,523 1,270,000 1,325,328 
567. 63,655 64,476 
2,109 136,701 140,402. 
163,588 1,709,795 2,013,604 
18,713 | 466,700 487,123 
1,409,051 | 41,373,721 43,031,248 
171,726 11,982,295 12,213,524 
33,250 2,062,397 —-2,112,034 
34,014| ‘1,901,486 1,958,136 
1,630 _ 114,013 116,242 
18,761 | 2,214,221 2,250,407 
| eee 
259,381 18,274,412 18,650,343 
| 
372,483 ‘11,572,696 _—‘11,987,400 
83,247 —‘1,299, 106 1,382,353 
502,957 ‘17,369,749 —-18,007,182 
179,45 | 8,311,240 8,830,896 
7,354 122,453 130,569 
22,840 474,439 498,006 
275,874 —*11,970,697 12,334,511 


and Production in each Industry, 1962- 63 (continued) 


Value Sf 
Fuel and Value Production 
R Used f 
ower se Oureue ay 
7 and 8) 
8 we 9 7 St) — 
£- £ £ 
| 
169,175 | 10,752,912 | 5,308,677 
649,501 | 18,894,352 8,167,439 | 
121,695 | 3,823,196 906,893 
| 
35,422 4,022,087 2,562,859 
110,516 | 27,342,204 | 9,158,785 | 
52,824 1,889,730 | 836,544 
168,331 | 5,408,005 2,384,603 
4,350 | 461,153 272,984 
ane } Bae | ale | 
567,901 | 31,878,586 6,925,165 | 
Se | ass | 
6,719,435 | 315,783,246 | 110,870,838 
730,574 | 37,127,987 | 14,324,686 | 
112,248 5,500,862 | 2,485,728 
1,416 | 27,018 | 12,691 
169,803 | 22,036,234 | —-9,749,277 
7,942 348,070 | 232,299 
54,075 | 3,627,859 | _—«*1,,786,976 
45,294 3,105,446 | —*1,734,824 
1,071 151,420 85,873 
1,770 250,538 108,366 
376,586 4,893,300 2,503,110 
18,947 847,098 | 341,028 
1,519,726 77,915,832 | 33,364,858 | 
179,109 | 22,465,741 | 10,073,108 
15,040 | 3,716,482 1,589,408 
22,204 | 3,548,885 | —*1,568,545 
3,385 333,224 | 213,597 | 
11,592 | 3,682,090 | —‘1,420,091 
| 
231,330 33,746,422 14,864,749 
318,815 29,000,113 16,693,898 
40,633 3,187,561 | _1,764,575 | 
411,690 43,289,551 24,870,679 | 
141,781 15,928,344 6,955,667 
12,473 645,545 502,503 
28,382 2,326,237. —*1,799,849 
167,831 | 20,420,174 | 7,917,832. 


* Excludes drawings by working proprietors. 
t Includes cost of water and lubricating oil. 


t Sub-classes IX-7, 1X-8, 1X-20, and IX-26, for which separate figures cannot be published, are included with Sub-class IX-33. 
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No. 17. Value of Premises, Machinery, Wages, Materials, Fuel, baal al and Production in each Industry, 1962-63 (continued) 


* Excludes drawings by working proprietors. 
+ Includes cost of water and lubricating oil. 
$ Sub-class XV-I, for which separate figures cannot be published, is included w 


ith Sub-class XV-10. 


| Materials Used | Value of 
| Machi Sal 
Buildives, | Implements, pie | | Fuel and | Value Production 
Clas of Induttry eader | cee | ER Comtesse nee) foxes) Ucar || NT | renee) |? 
Plant | 0 SLC: Repairs, etc. | rend | 
| , | 7 and 8) 
eee ee | 3 4a 5 6 7 8 9 | 10 
Class XII. Paper, Printing, etc. i(eercinued) ra £ £ £ £ | fas £ £ £ | £ 
8. Paper Bags . i 1,163,338 | 1,532,680 973,134 35,921 | 89,832 3,978,540 4,104,293 | 42,547 6,260,823 2,113,983 
9. Paper Making 4,799,422 | 7,741,579 2,849,166 234,036 | 343,397 5,899,036 | 6,476,469 | 846,723 | 13,714,165 6,390,973 
i Pencils, Penholders, etc. 194,698 | 86,561 163,602 | 18,731 | 8,258 303,589 | 330,578 | 7,990 | 656,872 | 318,304 
. Other 2,255,181 | 1,179,425 | 1,446,260 | 411,001 136,512 4,561,574 | 5,109,087 | 91,868 | 10,598,107 | 5,397,152 
Total 40,225,803 37,158,220 | 36,139,448 | 1,306,020 2,022,205 | 65,863,119 | 69,191,344 | 2,110,733 | 146,027,492 74,725,415 
Class XIII, Rubber | | | | | | 
. Rubber Goods... ‘ 3,395,463 | 3,486,514 | 8,127,222 344,942 515,822 18,228,962 | 19,089,726 | 1,022,198 | 30,227,624 10,115,700 
| 2 Tyre Retreading and Repairing | 3,027,124 834,475 | 1,134,657 918 157,639 2,509,460 2,668,017 159,429 | 5,890,163 | 3,062,717 
| Total 6,422,587 | 4,320,989 | 9,261,879 345,860 673,461 | 20,738,422 21,757,743 | 1,181,627 36,117,787 13,178,417 
| Class XIV. Musical Instruments | | 
| 1. Gramophones and Records 220,971 206,591 312,319 180,766 21,453 | 652,264 854,483 | 30,822 | 2,376,372 | 1,491,067 
| | | | | | | 
a be are le eee 242,087 31,169 | 180,778 242 | 4,006 | 265,091 269,339 | 4,313 | 552,605 | 278,953 
Total 463,058 237,760 493,097 181,008 | 25,459 917,355 1,123,822 35,135 | 2,928,977 | 1,770,020 
| Class XV. Miscellaneous Products 
|. Linoleum, Oilcoth ¢ | 
2. Bone, Horn, Ivory, and Tortoiseshell .. oe c se a eel P| ete || ae a ae 
3. Plastic Moulding and Products 5,105,625 5,236,235 | 5,315,306 400,504 | 539,057 10,080,465 | ‘11,020,026 | 506,708 21,331,417 | 9,804,683 
4. Brooms and Brushes : 545,034 236,948 596,055 70,493 17,993 1,262,230 1,350,716 | 16,511 2,560,605 1,193,378 | 
5. Optical Instruments and Appliances 629,984 566,992 1,025,354 18,220 45,850 1,161,617 1,225,687 | 35,006 | 3,006,729 1,746,036 
6. Surgical and Other Scientific Instruments : 999,968 233,225 763,939 15,638 17,634 640,113 673,385 | 23,519 | 1,863,069 1,166,165 
7. Photographic Material (including pevelepine: and Printing) 1,292,470 657,032 1,103,649 74,770 56,847 1,312,330 1,443,947 48,952 | 3,666,194 | 2,173,295 
8. Toys, Games, Sports Requisites F 5 1,511,493 698,196 2,054,539 60,818 131,163 3,169,061 3,361,042 86,476 7,186,285 3,738,767 
9. Artificial Flowers : 83,485 | 8,714 | 40,448 | 1,217 563 | 129,498 | 131,278 | 608 | 227,880 | 95,994 
10. Other ¢ 1,948,916 | 853,612 2,025,862 | 121,570 108,132 | 2,372,231 2,601,933 198,122 | 6,544,232 | 3,744,177 
Total | 12,116,975 8,490,954 | 12,925,152 763,230 917,239 20,127,545 21,808,014 915,902 | 46,386,411 | 23,662,495 | 
Class XVI. Heat, Light, and Power | 
Electric Light and Power— | 
1. Government 152,159,248 94,452,805 4,501,910 1,230,584 | as | 1,230,584 11,723,110 53,130,917 40,177,223 
2. Local Authority 1,600,095 | 3,889,857 | 231,659 | 44,831 — 16,823 61,654 | 569,949 | 2,169,058 | 1,537,455 
3. Companies 1,430,057 7,847,767 758,913 556,269 | 207,560 763,829 | 2,382,997 4,393,039 | 1,246,213 
Total, Electric Light and Power 155,189,400 | 106,190,429 5,492,482 1,831,684 | 224,383 2,056,067 14,676,056 | 59,693,014 | 42,960,891 
Gas Works— | 
4. Government... en ae aoe ae sos fin | aes ves We sae 
5. Local Authority 608,375 1,811,708 257,032 1,182 56,854 449,319 507,355 206,484 | 1,204,818 490,979 
6. Companies 1,336,374 | 6,507,494 1,349,748 Be 300,488 4,640,104 4,940,592 1,784,822 12,972,503 | 6,247,089 
Total, Gas Works 1,944,749 | 8,319,202 1,606,780 1,182 | 357,342 5,089,423 5,447,947 | 1,991,306 | 14,177,321 6,738,068 
Total 157,134,149 | 114,509,631 7,099,262 1,182 2,189,026 5,313,806 | 7,504,014 | 16,667,362 73,870,335 | 49,698,959 
Total, All Classes .. ae 5 ao ae Ne es ..| 689,766,355 | 719,191,180 | 513,608,216 57,356,184 49,348,359 | 1,208,119,516 | 1,314,824, 059 | 98,754,478 | 2,451,021,581 | 1,037,443,044 
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No. 18. Motive Power Installed in Factories, 1952-53 to 1962-63 


(Excluding Electricity Generating Stations*) 


Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use Total Rated 

H.P. of Engines 
In Reserve 

| Motors Driven by Electricity | or Idle, 


Total 


| Motive 


Year ended Steam Internal Combustion 


| sy Obsolete Installed 
| | | | | | i own Engines 
Reciprocating Turbine Gas Light Oils Heavy Oils ee 


Generation 


| 
| | 
30th June | | | Excluding | Fower, 


Total, Prime | | 


| 
| 


FP. H.P. SR: Be eRe -P. =P. H.P. H.P. oP, H.P. 


34,811 42,97| 150,582 701,959 45,945 898,486 142,634 1,041,120 
29,989 | 25,434 114,409 778,634 45,046 938,089 190,897 1,128,986 
34,594 | 15,415 101,551 821,743 40,388 963,682 197,716 1,161,398 
54,806 11,150 Ge 117,273 878,178 48,089 1,043,540 208,348 1,251,888 
54,528 9,377 mes 114,162 907,109 50,555 1,071,826 209,047 1,280,873 
58,146 9,418 dos 109,898 947,508 53,004 1,110,410 217,776 1,328,186 
63,593 | 7,447 sae 110,108 981,235 54,284 1,145,627 211,468 1,357,095 
64,342 12,165 ns 112,217 1,022,413 56,860 1,191,490 202,785 1,394,275 
81,404 9,366 os 125,444 1,087,777 63,082 1,276,303 219,729 1,496,032 
88,506 11,244 Pe 136,046 1,128,850 65,404 1,330,300 209,449 1,539,749 
102,215 12,157 ee 153,827 1,183,879 67,050 1,404,756 206,816 1,611,572 


Rest of New South Wales 


71,502 59,681 24,366 29,027 180 184,921 487,790 709,573 97,739 807,312 
71,377 55,547 24,582 17,175 187 169,031 531,814 731,536 99,927 831,463 
58,901 59,151 24,206 14,006 187 156,635 612,484 797,320 104,327 901,647 
58,246 64,289 25,308 12,302 150 160,442 676,078 865,854 111,943 977,797 
56,171 63,517 25,701 11,608 150 157,276 710,718 897,490 145,161 1,042,651 
54,416 63,862 25,859 9,987 150 154,390 812,448 999,387 155,930 1,155,317 
53,174 82,596 25,649 9,327 150 171,012 911,050 1,117,775 175,280 1,293,055 
50,472 82,139 25,422 8,462 hoe 166,573 1,000,360 1,201,565 158,337 1,359,902 
45,308 97,624 25,345 8,078 ae 176,453 1,081,433 1,298,639 167,024 1,465,663 
41,829 97,543 24,641 6,375 ie 170,457 1,123,855 1,341,307 180,595 1,521,902 
35,572 108,233 24,166 5,875 | eee 173,850 1,241,839 1,465,688 194,617 1,660,305 


| 


SAINOLDVSA 


ew South Wales 


1953 100,856 94,492 1,504 66,458 71,998 195 335,503 1,189,749 | 82,807 1,608,059 240,373 1,848,432 
1954 100,496 85,536 1,300 53,297 42,609 | 202 283,440 1,310,448 | 75,737 1,669,625 290,824 1,960,449 
1955 87,630 93,745 476 46,712 29,421 202 258, 186 1,434,227 68,589 1,761,002 302,043 2,063,045 
1956 86,118 119,095 1,104 47,796 23,452 150 277,715 1,554,256 77,423 1,909,394 320,291 2,229,685 
1957 84,717 118,045 986 46,555 20,985 150 271,438 1,617,827 80,051 1,969,316 354,208 2,323,524 
1958 | 80,553 122,008 871 41,301 19,405 150 264,288 1,759,956 | 85,553 2,109,797 373,706 2,483,503 
1959 75,620 146,189 861 41,526 16,774 | 150 281,120 | 1,892,285 | 89,997 2,263,402 386,748 2,650,150 
1960 69,356 146,481 823 41,503 20,627 ee 278,790 2,022,773 91,492 2,393,055 361,122 2,754,177 
1961 62,813 179,028 843 41,769 17,444 Bis | 301,897 2,169,210 103,835 2,574,942 386,753 2,961,695 
1962 59,105 186,049 3,634 | 40,096 17,619 ee 306,503 2,252,705 112,399 2,671,607 390,044 3,061,651 
1963 54,959 210,448 5,869 38,369 18,032 ace | 327,677 2,425,718 117,049 2,870,444 401,433 3,271,877 


* For details of machinery and generators in electricity generating stations, see Table 21, 
t Includes all prime movers and electric motors. 
+ See explanatory note (I) on comparability, page 8. 


No. 19. Motive Power Installed in Factories, by Class of Industry, 1962-63 


(Excluding Electricity Generating Stations*) 


8€ 


YALSIDAY IWOILSILVLS 


Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use | Total Rated 
= H.P. of 
| | Engines 
Steam Internal Combustion | Motors Driven by in Reserve Total 
Class of Industry | | Electricity or Idle, Motive 
| = Total, Prime Excluding Power 
| | | | | Water | Movers | a Total Cities Installed 
i . : : . tte | wn ngines 
| Reciprocating) Turbine | Gas Light Oils | Heavy Oils | Purchased | Gensration 
| | | i 
| H.P. H.P. H.P. H.P. H.P. H.P. H.P, H.P. H.P. H.P. H.P. H.P. 
Metropolis 
I. Treatment of Non-metalliferous Mine and 
Quarry Products . +. Se aes 302 oe est 302 27,217 Wes 27,519 5,425 32,944 
Il. Bricks, Pottery, Glass, etc. as pis 1,610 2,300 Wes 1,217 7,634 Ae 12,761 36,154 4,610 53,525 10,688 | 64,213 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. a : 1,633 60,969 5,160 1,856 2,980 ox 72,598 136,999 14,000 | 223,597 34,585 | 258,182 
| IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 390 wee eA 9,460 295 ae 10,145 515,070 2,415 527,630 54,175 581,805 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate... Ac ase 2 ots Sat 2 4,516 Fe 4,518 419 4,937 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) .. 10 14 40 a 64 47,788 ie 47,852 10,463 58,315 
Vil. Skins and Leather (not clothing or footwear) 90 33 150 cas 273 17,719 aoe 17,992 2,773 20,765 
VIII. Clothing (except knitted) .. a we 100 eo one 198 100 see) 398 21,174 | ae 21,572 3,521 25,093 
IX. Food, Drink, and Tobacco. ao an 7,385 13,134 237 560 oS 21,316 116,250 | 16,443 154,009 30,220 184,229 
X. Sawmills, Joinery, etc. 4 Bs 2,294 ee 87 eae a 2,381 64,656 | 1,241 68,278 9,054 77,332 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. A 100 S30 370 250 | iss 720 18,196 | a 18,916 1,994 20,910 
XIl. Paper, Printing, etc. : a are| mee 18,000 I 80 | ae 18,081 77,274 | 23,218 | 118,573 24,182 142,755 
| XIll. Rubber : é ae 8S mis 3,756 175 167 ae she 4,098 54,405 | ei 58,503 4,144 62,647 
XIV. Musical Instruments | oe sé aia aes ons nee ee oa cee 1,049 a 1,049 174 1,223 
XV. Miscellaneous Products a ate oe 470 ase ae 257 68 oe 795 39,120 776 40,691 3,106 43,797 
| XVI. Gas * .. a 2g Be er ac 1,549 7,637 705 2 77) ee 9,893 6,292 | 4,347 20,532 | 11,893 32,425 
Total .. Bo oe a5 ie aa 19,387 102,215 5,865 14,203 12,157 153,827 1,183,879 67,050 1,404,756 | 206,816 1,611,572 
| Rest of New South Wales 
I. Treatment of Non-metalliferous Mine and | | 
Quarry Products .. . vs sie} 383 27,703 | 470 nee ae 28,556 54,048 37,440 120,044 | 28,913 | 148,957 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc, ae ais} 499 ae 393 arg aes 892 19,212 Ane 20,104 | 3331 23,435 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 5 14 1,000 256 17 ace 1,287 42,367 Sas 43,654 12,423 | 56,077 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances| 25,506 68,840 2,845 1,322 ae 98,513 896,922 9,074 1,004,509 112,318 | 1,116,827 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate . ats si ee cee Pe ane Br 304 se 304 15 | 319 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) | 100 Pep fa 100 12,861 cae 12,961 3,887 | 16,848 
VII. Skins and Leather (not corning ertoormest) ci eae 28d one 480 Sa 480 2 482 
Vill. Clothing (except knitted) . bs . ee 16 8 ean 24 5,651 Aco 5,675 816 6,491 
IX. Food, Drink, and Tobacco. do axe 6,029 ae 1,684 2,768 oe 10,481 82,724 2,949 96,154 14,765 110,919 
X. Sawmills, Joinery, etc. alt 2,809 56 | 18,000 1,760 Ree 22,625 106,095 398 129,118 13,913 143,031 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. cis as 3 oct — 3 1,283 avs 1,286 102 1,388 
Xil. Paper, Printing, etc. se ie aa en 10,620 30 axe des 10,650 12,214 aes 22,864 1,755 24,619 
Xill. Rubber ° 5 On ate es 63 eed 121 ane Ben 184 2,906 be 3,090 446 3,536 
XIV. Musical Instruments. ; ite Ba oo oe ae see Be 168 tas 168 | 169 
XV. Miscellaneous Products a0 Re Se 20 ‘ies 91 aS vee Wt | 2,106 ae | 2,217 646 2,863 
XVI. Gas* .. Ao on 3s 56 Sail 249 14 4 157 ate 533 424 | 2,498 | 138 | 3,060 1,284 4,344 
Total .. ne we On Sq sal 35,572 108,233 4 | 24,166 5,875 173,850 1,241,839 49,999 1,465,688 194,617 1,660,305 


* For details of machinery and generators in electricity generating stations, see Table 21. 
+ Includes all prime movers and electric motors. 


No. 19. 


Motive Power 


(Excluding Electricity Generating Stations*) 


Installed in Factories, by Class of Industry, 1962-63 (continued) 


Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use Total Rated 
a i H.P. of 
5 b Engines Total 
: Motors Driven by | in Reserve . | 
Class of Industry Steam Internal Combustion | Electricity or Idle, Bocve | 
= _ Total, Prime | Excluding | 
| Water | Mavars Total Obsolete Installed 
|Reciprocating| Turbine | Gas | Light Oils | Heavy Oils | Purchased | Senneics | Engines | 
_ a = a a ! = ~~ ul = I | 
H.P. H.P. H.P. H.P. H.P. H.P, H.P. H.P. H.P. H.P. H.P. H.P. 
New South Wales 
I. Treatment of Non-metalliferous Mine and 
Quarry Products at oe of 383 27,703 A 772 6 28,858 81,265 37,440 147,563 34,338 181,901 
Il. Bricks, Pottery, Glass, etc. 2,109 2,300 sae 1,610 7,634 13,653 55,366 4,610 73,629 14,019 87,648 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. ae no 1,647 61,969 5,160 22 2,997 73,885 179,366 14,000 267,251 47,008 314,259 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 25,896 68,840 ee 12,305 1,617 108,658 1,411,992 11,489 1,532,139 166,493 1,698,632 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate .. ea a i 2 gee 2 4,820 gris 4,822 434 5,256 
Vi. Textiles and Textile Goods (not dress) 10 114 40 164 60,649 60,813 14,350 75,163 
Vil. Skins and Leather (not clothing or foot- 
wear) se ae ob Sp 90 33 150 273 18,199 18,472 2,775 21,247 
VIIl. Clothing (except knitted) 100 fxd 214 108 422 26,825 bon 27,247 4,337 31,584 
IX. Food, Drink, and Tobacco.. 13,414 13,134 1,921 3,328 31,797 198,974 19,392 250,163 44,985 295,148 
X. Sawmills, Joinery, etc. ae an 5,103 56 18,087 1,760 25,006 170,751 1,639 197,396 22,967 220,363 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc... 100 one 373 250 723 19,479 ae 20,202 2,096 22,298 
| XIl. Paper, Printing, etc... ne a aap 28,620 31 80 28,731 89,488 23,218 141,437 25,937 167,374 
| XIll Rubber 5 An 3,819 175 288 ee 4,282 57,311 me 61,593 4,590 66,183 
XIV. Musical Instruments. . ase : Hees | Sib en M22: eae 1,217 175 1,392 
| XV. Miscellaneous Products 490 as ne 348 68 906 41,226 776 42,908 3,752 46,660 
XVI. Gas * an 1,798 7,651 709 159 i 10,317 8,790 4,485 23,592 13,177 36,769 
T.ctal Otek eee ae ee "54,959 | 210,448 5,869 38,369 | 18,032 327,677 2,425,718 117,049 | 2,870,444 401,433 | 3,271,877 


* For details of machinery and generators in electricity generating stations, see Table 21. 
t Includes all prime movers and electric motors. 
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No. 20. Motive Power Installed in Factories in each Industry, 1962-63 


| Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use | Total peed | | 
H.P. 
| | | | ; 7 | ; Engines | Total | 
Class of Industry | Steam Internal Combustion f ig Thea hg a | pear il Horie 
mas = Water Lom Eames Total Exoluilne Installed | 
Reciprocating Turbine Gas Light Oils Heavy Oils Purchased Peet Engines 
| HP. | HPs | FIPS | BP: HP. | HP. HP. HP. | AP. | ALP. HP. | HP. 
Class I. Treatment of Non-metal-| | | | 
liferous Mine and Quarry Products| | 
1. Coke f | 
2. Briquetting and Pulverised Coal 
3. Carbide oe ce Pe ao a ae as wes ose aby 
4. Lime, Plaster of Paris, Asphalt ate ee an a 5 5 5,657 en 5,662 378 | 6,040 
5. Fibrous Plaster and Products. 2o| ee on a Il a] 1,204 Ee, | 1,215 57 1,272 | 
6. Marble, Slate, etc. ae are ae Ree ee ae: Il ie. ste I 2,784 | ee 2,795 | 342 351377] 
7. Cement, Portland Be : Ae aes | 23,850 = a a oe 23,850 14,832 | 37,440 76,122 21,648 | 97,770 
8. Asbestos Cement Sheets, etc. Al | | | | 
9. Other Cement Goods ; a or | ee ae 434 tie ae 434 17,912 | saa | 18,346 4,369 | 22,715 
10. Other 7 .. oh vs os -+| 383 3,853 ‘te 311 a ee 4,547 38,876 | 55 43,423 | 7,544 50,967 
Total oe a an an ee 383 | 27,703 aa Lees aie oes 28,858 81,265 | 37,440 | 147,563 34,338 | 181,901 | 
| | | 
| 
| | 
Class Il. Bricks, Pottery, Glass, etc. | | | | 
|. Bricks and Tiles on i 499 | ae Awe 343 | oa oe 842 | 40,176 | ae 41,018 | 6,561 | 47,579 | 
2. Earthenware, China, etc. a | Se | a | Se | 25 | 250 | aus 275 | 7,187 | x3 7,462 | 822 | 8,284 
3. Glass (other than Bottles) Al | | | | | 
4. Glass Boles a be celNs 1,610 | 2,300 bee 1,242 7,384 aoe 12,536 7,270 | 4,610 24,416 6,565 | 30,981 
5. Other — 733 733 7\ 804 
| Tota lian ween ee 2,109} 2,300) ... 1,610 7,634 oes 13,653 55,366| 4,610 | 73,629 14,019 87,648 
| areca Me tl pee ey ec ema | a HR | ml J ee | ne ee 
| Class Il. Chemicals, Paints, a | | | | 
etc. | | 
|. Industrial and Heavy Chemicals, etc.. 934 3,006 one 638 100 | see | 4,678 75,935 | es 80,613 13,772 94,385 
2. Pharmaceutical and Toilet Preparations en | see sive 145 130 | ae 275 | 7,433 | ca | 7,708 | 677 8,385 
3. Explosives (incl. Fireworks) ¢ 
4. White Lead, Paints, and Varnish... 18 it ae 38 1,050 aoe 1,106 | 13,504 | ae | 14,610 | 1,764 16,374 | 
5. Oils, Vegetable .. be 31 ie ss a 270 oe a 270 6,345 ies 6,615 955 7,570 | 
6. Oils, Mineral .. are i ae 660 | 58,803 5,160 761 1,400 = | 66,784 31,486 14,000 | 112,270 19,814 | 132,084 | 
| 7. Oils, Animal. a | | 
| oo Bolling Down, Tallow Refining at ee 30) ... 2 30, «14391. 14,421 987 | 15,408 | 
| 9. Soap and Candles Ac : 6 35 | 160 | nee | = 317 S 512 8,433 | re 8,945 | 607 9,552 
10. Chemical Fertilizers .. oe | = | ae | ae | 90 Ra Le | 90 8,992 | aoe | 9,082 | 1,924 11,006 
| Il. Inks, Polishes, etc. of Be see =e | ae | au ap = ans 3,847 | 3a | 3,847 | 149 3,996 
12. Matches 7 | | | | | | | 
| 13. Other ft .. ie ae ae AO ae 2 wre 140 | 140 9,000 | =e | 9,140 | 6,359 | 15,499 
| ee Total ond 7 aes ean eae eee 1,647 | 61,969 5,160 2,112 2,997 | 73,885 179,366! 14,000 | 267,251 47,008 | 314,259 


* Includes all prime movers and electric motors. 
+ As separate figures cannot be published for them, Sub-class !-I is included with Sub-class 1-10, and Sub—classes III-3 and Ill-12 are included with Sub-class Ill-13. 
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No. 20. Motive Power Installed in Factories in each Industry, 1962-63 (continued) 


o ae 7 
a Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use nim | 
® l in Reserve | foul 
| | | rve * 
i | Class of Industry | Steam | Internal Combustion | [ener aan Bari bae ty by eats | Hotve, | 
| | Water Moversinl | Total | Obsolete | [stalled 
a | Reciprocating) Turbine Gas Light Oils | Heavy Oils | Purchased | | Generation Engines | 
3 | | | | = | 
| Class 1V. Industrial Metals,Machines,, H-.P. H.P. H.P. |  H.LP. H.P. H.P. H.P. |  #H.P. H.P. | HOP. H.P. HP. | 
| Conveyances | | 
| 1. Smelting, Converting, Refining, and | 
| Rolling of Iron and Steel ..| 25,296 | 64,015 ae | 785 Es aes | 90,096 | 752,343 15 | 842,454 | 85,246 | 927,700 
2. Foundries (Ferrous) : PI : se a: 125 | aa a: 125 11,109 | mes 11,234 | 3,213 14,447 
3. Plant, Equipment, and Machinery sel “150 | a a | 1,258 | 340 Aes 1,748 116,590 | sles | 118,338) 12,191 130,529 
4. Other Engineering aie 100 | fee ae 1,039 Bee Bee 1,139 | 29,306 nae | 30,445 2,657 33,102 
5. Extracting, Refining, of other Metals ee 4,800 a sd | = = 4,800 | 13,065 9,070 | 26,935 3,333 30,268 
6. Electrical Machinery, etc. . ae oe ce aa 374 195 tn 569 76,468 | cs | 77,037 8,114 85,151 | 
Tramcars, Railway Rolling Stock— | | 
7. Government and Municipal se 340 ae aR 1 | as | ae 341 40,921 BA 41,262 1,458 42,720 
8. Other .. ees ass Bod nce ess see ae | 13,134 ae 13,134 803 13,937 
Motor Vehicles and Motor Cycles— 
9. Construction, Assembly... ne acc Ast ie Soe SHC ah ia ; 17,170 ae 17,170 825 17,995 
10. Repairs be oe se ae i - aE 440 ae Ess 440 | 27,257 4 27,701 2,585 30,286 
Il. Motor Bodies ae oe a ee ce nen 198 ae ae 198 | 12,143 cae 12,341 612 12,953 
12. Horse-drawn Vehicles .. ai ae ae a iss os we re ies 44 | os 44 oe 44 
13. Motor Accessories ie *_ wal 50 be ae 59 oe oe 59 23,241 ees 23,300 1,858 25,158 
14. Aircraft .. 5% os | =e a 2,087 ee one 2,087 11,585 see 13,672 462 14,134 
15. Cycles, Foot, and Accessories. . Se oe ae nce ot Abs on ae 376 a6 | 376 Se 376 au 
16. Construction and Repair of Vehicles—| > 
Other .. ott ..| | | S 
Ship and Boat Building — | | | | fe) 
17. Government .. : aH ze = | ss eos 4,755 | 982 | me 5,737 | 22,729 | 2,400 30,866 | 1,192 32,058 Z 
18. Other .. ; is 10 ne ao 266 | 5 | a 276 | =: 18,897 ics 19,173 6,833 26,006 im 
19. Cutlery and Small Hand Tools ae se | wae oe a | ase ae ea 3,107 aes 3,107 | 183 3,290 “n 
20. Agricultural Implements sre 35] ave | Hee oa 153 | fe a 153 5,601 eee | 5,754 | 1,237 6,991 
Non-ferrous Metals— | | | 
21. Rolling and Extrusion oe - oe bes | sar ae | eee a ei) 25,964 ie 75,964 3,530 79,494 
22. Founding, Casting, etc. ae Ss Se = ec 48 ae ae 48 18,687 oe 18,735 1,807 20,542 
24. Sheet Metal Working . ae am ao 179 ae Bee 179 30,073 8 30,252 2,710 32,962 
25. Pipes, Tubes, and Fittings (Ferrous) . a 25 aes see me re 25 30,033 wee 30,058 | 4,907 34,965 
26. Wireworking (including Nails) | sot ise dé sds e005 be ae | 25,731 | S55 25,731 | 4,498 30,229 
27. Stoves, Ovens, and Ranges... a ae aes aes Bar as xe aes 4,548 | os | 4,548 | 1,055 5,603 
28. Gas Fittings and Meters at, ae at vs ond PAS | ee Bt ee 182 see 182 49 231 
29. Lead Mills tr ee ed oe a eo ee ie as 557 | 557 | 558 
30. Sewing Machines Ne sis a8 aa ace ane nee ~o aa 0 412 ses 412 ! 413 
31. Arms : ese oes me 420 see ase 420 18,579 a 18,999 13,974 32,973 
32. Wireless and Amplifying Apparatus on ee owe ase ae es se 9,177 ae 9,177 915 10,092 
33. Other Metal Works .. Ae ar ar 118 100 kes 218 | 2,963 me 3,181 244 3,425 
Total... ae as Be ae 25,896 68,840 iss 12,305 1,617 | ae 108,658 | 1,411,992 | 11,489 | 1,532,139 166,493 | 1,698,632 
Class V. Precious Metals, Jewellery | 
Plate | 
1. Jewellery ee Ae oes eee oa a | 3 597 5a | 597 18 615 
2. Watches and Clocks (incl. Repairs) . he ere ae ace ee 560 a 85 aes | 85 2 87 
3. Electroplating (Gold, Silver, | | | | 
Chromium, etc.)  .. AG Be ae oon eee 2 ius oe 2 | 4,138 | ies 4,140 4l4 4,554 
Total as ae ate 50 a8 as | ae ao { 2 ae aes 2 4,820 oes | 4,822 434 5,256 


* Includes all prime movers and electric motors. 
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No. 20. Motive Power Installed in Factories in each Industry, 1962-63 (continued) 


Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use | Total Rated 

H.P. of 

Engines 

5 F Total 
| | : Motors Driven by | in Reserve - 

Class of Industry Internal Combustion Electricity | or Idle, HISeNe 

= Total, Prime Excluding 
Water Movers ] Obsolete Installed 
| Own Engines 
Generation * 


Reciprocating) Turbine | Light Oils Heavy Oils Purchased 


| SEPA SER:Pae | HiPSen SHIPS. | SeHLP: iP HP. H.P. HP. | HP. | HP. 


Class VI. Textiles and Textile Goods’ 
(not dress) 

. Cotton, Ginning Tt | | | 

. Cotton, Spinning and Weaving Be a | a re ae 6 21,893 

Wool, Carding, Spinning, Weaving ..| ae aa Sas is hve 16,942 | 

Hosiery and other Knitted Goods .. ais ons | os os ar Bcd oy 4917 | 

Silk, Natural _ ae ae aes aap ac ae oe aa ate 

Rayon, Nylon, etc. ae 36 ae wae Bb oe oe ee 3,906 

Flax Mills are ae Ss ee ee fe Se oe a ‘te aS ; 

. Rope and Cordage Pa Sc te ee ve me ae | 2,716 

. Canvas Goods, Tents, Tarpaulins ok Ee ie sa oa wie ace a 311 | 

. Bags and Sacks .. ms uss oa age can ne sp | aa 1,200 

. Textile Bleaching, Dyeing, Printing ies Os: on ee | wee oon ae ae 3,496 

. Other ft .. oe a ws wee oe a oe to 5,268 | 


P=Svenauawn- 


Total He Ns a a6 | | ae | as | ae | 60,649 | 


Class VII. Skins and Leather (not 
clothing or footwear) 
. Furriers and Fur Dressing 
. Fellmongering and Woolscouring 
. Tanning, Leather Dressing 
. Saddlery, Harness, Whips... 
. Machine Belting (Leather or Other) . 
. Bags, Trunks, etc. oe 
. Other : 


YALSIOAY TWOILSILVLS 


Total 


Class VIII. Clothing (except knitted) 
. Tailoring, Ready-made Clothing : 
. Clothing (wvaterprooten and de 

Dressmaking : 

Millinery . 

. Shirts, Collars, Underclothing 
Foundation Garments .. are 
. Handkerchiefs, Ties, Scarves .. 
. Hats and Caps 

Gloves 

. Boots and Shoes | 

. Boot and Shoe Repairing 

. Boot and Shoe Accessories 

. Umbrellas, Walking Sticks 

. Dyeworks and Cleaning 

. Other oe Bp 


WONAUAWN— 


Total ar at an ae oe a vie | 2 26,825 


*Includes all prime movers and electric motors. 
t Sub-class VI-1, for which separate figures cannot be published, is included with Sub-class VI-12. 


No. 20. 


Motive Power Installed in Factories in each Industry, 1962-63 (continued) 


Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use 


Class of Industry | Steam Internal Combustion | | 
| H e| 
| = = = SS SSS || Water foe BaD | 
|Reciprocating Turbine Gas Light Oils | Heavy Oils 
| HP. H.P. H.P H.P. H.P. H.P. H.P. 

Class IX. Food, Drink, and Tobacco 
|. Flour Milling ; 132 oe 132 
2. Cereal Foods and Starch 25 eS Bs 25 
3. Animal and Bird Foods 14 37 51 
4. Chaffcutting and Corncrushing 534 534 
5. Bakeries, aca Pastry X ae 255 ane ner 255 
6. Biscuits .. , 1,340 804 435 ane 2,579 
7. Sugar Mills + 
8. Sugar Refining and Distilleries + 
9. Confectionery 2: as a 2 
10. Jam, Fruit and Vegetable Canning 50 125 sie 175 
I1. Pickles, Sauces, and Vinegar .. 8 : 8 
12. Bacon Curing 80 ; ee ose 80 
13. Butter 4,345 152 1,740 oe 6,237 
14. Cheese .. 74 19 65 ae 158 
15. Condensed and Dried Milk 439 327 766 
16. Margarine : 
17. Meat and Fish Preserving ; 52 30 82 
18. Condiments, Coffee, Spices, etc. : Bee oF atic 
19. Ice and Refrigerating .. 213 482 wes 695 
20. Salt Refining + 
21. Aerated Waters, Cordials, etc. ad ‘ 93 16 re 109 
22. Breweries 3 eu ae Ai 50 3 : ate 50 
23. Distilleries oe 
24. Wine-making ae y 25 eo ou 
25. Cider and Perry : 
26. Malting + 
27. Bottling .. : aoe Ane . 
28. Tobacco, Cigars, ete. ahs 210 1,350 1,560 
29. Dehydrated Fruit and Vegetables os fo ans aie 
30. Ice Cream ; 160 aoe 160 
31. Sausage Skins 5 rf see 5 
32. Arrowroot ues ae : os atic ah 
33. Other + 6,760 10,980 161 173 ses 18,074 

Total 13,414 13,134 1,921 3,328 aoe 31,797 
Class X. Sawmills, Joinery, etc. 
1. Sawmills at : : 4,763 16,623 1,608 aa 22,994 
2. Plywood Mills 161 195 356 
3. Bark Mills ; ; : 
4. Joinery 85 12 97 
5. Cooperage 4 : Fe wa 4 
6. Boxes and Cases 12 1,049 | 112 an 1,173 
7. Woodturning, Wood-carving, “ete. 68 40 ie 108 
8. Basketware and Wickerware, Seagrass, 

Bamboo Furniture ot Bic 

9. Perambulators 


* Includes all prime movers and electric motors. 
t Sub-classes IX-7, I1X-8, IX-20, and IX-26, for which separate figures cannot be published, are 


included with Sub-class IX-33. 


| Total Rated | 
7 Hi of 

Motors Driven by in Reserve otal 
Electricity or Idle, Power 
Total Oiaclars | Installed 

Purchased | aa Engines | 

H.P. H.P. H.P. H.P. | HOP. 
16,731 16,863 3,361 20,224 
16,224 16,249 3,760 20,009 
9,641 9,692 1,350 11,042 
783 1,317 | 120 1,437 
14,603 ie 14,858 1,079 15,937 
2,237 3,860 8,676 844 9,520 
15,150 15,152 3,737 18,889 
7,800 7,975 1,463 | 9,438 
3,228 3,236 1,244 | 4,480 
3,253 im 3,333 425 3,758 
18,276 2,415 26,928 3,853 | 30,781 
2,655 2,813 499 | 3,312 
4,715 5,481 1,869 7,350 
5,789 5,789 592 6,381 
2,780 2,862 321 3,183 
6,823 6,823 397 7,220 
21,200 21,895 3,020 24,915 
6,634 6,743 731 7,474 
19,173 19,223 4,339 23,562 
2,374 2,434 173 2,607 
923 Be 923 79 1,002 
3,696 900 6,156 1,996 8,152 
534 534 65 599 
6,726 6,886 444 7,330 
80 85 27 112 
6,946 12.217 | 37,237 9,197 | 46,434 
198,974 19,392 | 250,163 44,985 | 295,148 
93,839 1,639 118,472 10,232 | 128,704 
8,665 9,021 1,682 10,703 
142 142 50 192 
29,044 29,141 2,243 31,384 
803 807 7 814 
7,470 8,643 1,276) 9,919 
7,513 7,621 424 8,045 
107 107 107 
63 63 | 9 72 
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No. 20. Motive Power Installed in Factories in each Industry, 1962-63 (continued) 


Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use Total Rated 
P. of 


| Engines 
Internal Combustion Motors Driven by in Reserve Motive 
Electricity or Idle, Power 
Total, Prime Se Excluding Installed 
Movers Obsolete nsce 


Reciprocating} Turbine Light Oils Heavy Oils Purchased Cea Engines 


Total 
Class of Industry 


H.P. H.P. (| | oe bae H.P. cP: H.P. H.P. H.P. IP | CHIP: 
Class X. Sawmills, Joinery, etc. 


(continued) 
10. Wall and Ceiling Board net Fibrous 


Plaster or Cement) ‘ eee 140 ae op 22,101 see 22,375 7,001 29,376 
Il. Other Woodwork ae te ae ne an one eae ae ee Ae 1,004 ne 1,004 43 1,047 


Total a9 se ats ae oo ; as 18,087 A Bh i 170,751 ; 197,396 22,967 220,363 


Class XI. Furniture of Wood, Bed- 
ding, etc. 

. Cabinet and Furniture Making ve ure Ae a sa 16,277 ve 16,750 18,647 
. Bedding and Mattresses ne ss AC ah see Per ne aie ao 1,412 ee 1,412 1,492 
. Furnishing Drapery... rf: Bie 506 sb ies me oes 1,114 ar 1,364 1,430 
. Picture Frames An a 66 a we ies oa ite si ere 149 ae 149 152 
. Blinds... a a ts Me sive ae ie me A oe ee 527 wee 527 577 
. Other ac 3 ie ae sas EE ode ee sie i Sec Sa a one ee ae 


Total ee Ac ae rs oe aa8 ae Ac 19,479 Ac 20,202 22,298 


Class XII. Paper, Printing, etc. 
1. Newspapers and Periodicals .. oe ate ne ae 1s 16,784 se 16,894 24,873 | 
Printing— 
Government .. eve ae Bt ees nee aes sae oe Res an 1,460 ae 1,460 1,610 


General : of ve - AE ae es vee 21,072 ns 21,073 24,622 
. Manufactured Stationery é rs AAG Roe a a0 Ene as see 5,417 : 5,417 7,168 


. Stereotyping and Electrotyping od 606 ce se cep bap mae Bae 427 ve 427 430 
Process and Photo-engraving . ye ae re ae was wee Be so 657 a 657 696 
Cardboard Boxes, Cartons .. ate ate ae or ae Act ad me 10,094 é50 10,094 10,907 
Paper Bags ae me Bp ae sho “ee me se ae ise ame 1,904 ae 1,904 2,244 
. Paper Making .. Be ae dee 28,620 a6 We Bee x : 27,352 23,218 79,190 90,266 
. Pencils, Penholders, etc. a ae sn ane des aa ae aes Ws 364 nee 364 432 


. Other... fe as ve on AD 500 vas 30a we ro wae 3,957 abe 3,957 4,126 


Total 50 Ae ao ot oD ae : seo au 28,731 89,488 23,218 141,437 167,374 


Class XIII. Rubber 


I. Rubber Goods .. ac ; ar ma mo nae 3,916 52,729 aa 56,645 60,974 
2. Tyre Retreading and Repairing 58 Be ies ne ae 366 4,582 os 4,948 5,209 


YALSIOIY TWOLLSILVLS 
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Total da we an BG 36 ' os a5 oe 4,282 57,311 eae 61,593 66,183 


Sine XIV. Musical Instruments 
|. Gramophones and Records .. oe ase ase ae ao as oes | ane 936 aa 936 1,045 


z Pianos, Bic eeyer2: teens ae \ 


3. Other 281 ae 281 347 


Total =. o ee eae Feat |e 95 | a |e eee eee 1,217 or 1,217 1,392 | 


* Includes all prime movers and electric motors. 


No. 20. Motive Power Installed in Factories in each Industry, 1962-63 (continued) 
Rated Horse-power of Engines and Electric Motors Ordinarily in Use | Total Raced | 
“P.O | 
| : [reensines Total 
Class of Industry Steam eneernal Combustion | ; | st ata 2 tien Roclve 
—— ed Water Totals Prime Total Gusclens Installed 
Reciprocating) Turbine Gas Light Oils | Heavy Oils | Purchased | Gea Engines 
H.P. ableton let tt Bids HP: H.P. H.P. H.P. | HP. H.P. H.P. H.P. 
| Class XV. Miscellaneous Products 
I. Linoleum, Oilcloth, etc. + 
2. Bone, Horn, Ivory, and Tortoiseshell ; a oan : bap 
3. Plastic Moulding and Products 68 68 20,239 20,307 1,337 | 21,644 
4. Brooms and Brushes ae 2 2 1,204 1,206 202 | 1,408 
5. Optical Instruments and Appliances ae 3,401 3,401 52 3,453 
6. Surgical and other Scientific Instru- 
ments .. 1,044 1,044 84 1,128 
7. Photographic Material “(including De- 
veloping and Printing) | 1,138 1,138 213 1,351 
8. Toys, Games, Sports Requisites : { 4,324 4,324 252 4,576 
9. Artificial Flowers an 3 age ae 15 Mes 15 2 17 
10. Other + 490 346 836 9,861 776 11,473 1,610 13,083 
Total 490 348 68 906 41,226 776 42,908 3,752 46,660 
Class XVI. Electricity (See Table 21) 
Class XVI. Gas Works | 
4. Government... : P se yes nae nae 
5. Local Authority.. es ses I 85 86 1,311 oe 1,397 517 | 1,914 
6. Companies 1,798 7,651 | 708 | 74 | 10,231 | 7,479 4,485 22,195 12,660 | 34,855 
—————S SS a ee le peeeie eer os | Se ae eee caiman et 
Total, Gas Works 1,798 7,651 709 159 10,317 | 8,790 4,485 23,592 | 13,177 36,772 
| | ' i 
Total, Classes | to XVI (excluding) | | | | 
Electricity) : ae a | 54,959 210,448 | 5,869 38,369 | 18,032 327,677 | 2,425,718 | 117,049 | 2,870,444 401,433 | 3,271,877 


* Includes all prime movers and electric motors. 


t Sub-class XV-I, for which separate figures cannot be published, is included with Sub-class XV-I0. 
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No. 21 


. Electricity Generating Stations: Engines and Generators Installed, 1952-53 to 1962-63 


Total Rated Horse-power of Engines Installed * 


Kilowatt Capacity of Generators Installed 


Year ended | Number Steam | Internal Combustion | Steam Internal Combustion 
30th ‘une | of Stations | 
Petrol-or Water Total | Perrollor Water Total 
Reciprocating Turbine Gas other Heavy Oils | Reciprocating Turbine Gas other Heavy Oils 
Light Oils | Light Oils 
H.P. H.P. H.P. H.P. H.P. H.P H.P. kW. kW. kW. kW. kW. kW. kW. 
Metropolis 
1953+ 9 1,020,027 Tae 220 9,140 1,029,387 | 785,925 125 6,767 792,817 
1954 10 1,240,127 Sie | 220 9,140 | 1,249,487 || 900,925 125 6,767 907,817 
1955 10 1,322,987 ore 220 9,140 1,332,347 987,425 125 6,767 994,317 
1956 10 1,382,007 ae 220 9,140 1,391,367 980,175 125 6,767 987,067 
1957 10 1,382,020 cae 220 9,140 1,391,380 980,175 125 6,767 987,067 
1958 9 1,382,020 ae oar | 9,140 1,391,160 980,175 : 6,767 986,942 
1959 8 1,420,300 re an | 3,200 1,423,500 1,059,425 2,167 1,061,592 
1960 8 1,362,772 3,200 1,365,972 1,009,625 2,167 1,011,792 
1961 vA 1,352,365 we ee 3,200 1,355,565 1,009,625 is aes 2,167 1,011,792 
1962 8 1,352,730 212 377 3,200 1,356,519 1,009,625 132 205 2,167 1,012,129 
1963 8 1,352,730 | 212 377 3,200 1,356,519 | 1,009,625 132 205 2,167 1,012,129 
; | 
Rest of New South Wales 
1953+ 77 6,711 470,875 1,722 883 125,206 51,373 | 656,770 | 4,927 341,847 1,044 555 81,945 35,030 465,348 
1954 74 6,196 524,286 980 1,013 134,892 53,933 | 721,300 || 4,577 382,847 655 868 88,207 36,980 514,134 
1955 75 4,119 612,836 800 1,476 142,143 138,233 899,607 3,027 447,847 520 900 92,160 96,980 641,434 
1956 68 3,410 666,636 800 2,222 138,193 138,483 949,744 2,504 480,247 520 1,577 90,855 98,030 673,733 
1957 72 3,410 894,933 ee 2,368 137,655 178,508 1,216,874 2,504 657,797 “he 1,631 91,235 125,480 878,647 
1958 63 3,350 948,333 2,103 124,570 219,208 1,297,564 2,460 698,747 1,227 83,681 155,055 941,170 
1959 56 2,680 1,107,813 6,576 107,696 441,720 1,666,485 1,960 821,997 4,703 74,059 311,780 1,214,499 
1960 54 1,100 1,245,998 6,676 106,628 720,120 2,080,522 760 912,525 4,895 73,229 521,780 1,513,189 
1961 5| 800 1,672,002 5,910 94,031 729,050 2,501,793 | 560 1,243,622 4,564 63,925 528,780 1,841,451 
1962 47 800 1,712,002 6,358 97,120 1,113,025 2,929,305 560 1,273,622 4,684 65,899 808,780 2,153,545 
1963 46 800 1,980,202 5,980 103,454 1,106,475 3,196,911 560 1,473,622 4,501 65,970 808,780 2,353,433 
New South Wales 
1953 86 6,711 1,490,902 1,722 1,103 134,346 51,373 1,686,157 4,927 1,127,772 1,044 680 88,712 35,030 1,258,165 
1954 84 6,196 1,764,413 980 1,233 144,032 53,933 1,970,787 | 4,577 | 283,772 655 993 94,974 36,980 1,421,951 
1955 85 4,119 1,935,823 800 1,696 151,283 138,233 2,231,954 3,027 1,435,272 520 1,025 98,927 96,980 1,635,751 
1956 78 3,410 2,048,643 800 2,442 147,333 138,483 2,341,111 2,504 1,460,422 520 1,702 97,622 98,030 1,660,800 
1957 82 3,410 2,276,953 | we 2,588 146,795 178,508 2,608,254 2,504 1,637,972 z 1,756 98,002 125,480 1,865,714 
1958 72 3,350 2,330,353 | 2,103 | 133,710 219,208 2,688,724 2,460 1,678,922 ; [3227 90,448 155,055 1,928,112 
1959 64 2,680 2,528,113 6,576 | 110,896 441,720 3,089,985 1,960 1,881,422 : 4,703 76,226 311,780 2,276,091 
1960 62 1,100 2,608,770 6,676 109,828 720,120 3,446,494 760 1,922,150 5 4,895 75,396 521,780 2,524,981 
1961 58 800 3,024,367 sins 5,910 97,231 729,050 3,857,358 560 2,253,247 ee 4,564 66,092 528,780 2,853,243 
1962 55 800 3,064,732 212 6,735 | 100,320 1,113,025 | 4,285,824 560 2,283,247 132 4,889 68,066 808,780 3,165,674 
1963 54 800 3,332,932 | 212 6,357 | 106,654 1,106,475 | 4,553,430 560 2,483,247 132 4,706 68,137 808,780 3,365,562 
1963 Factories Generating electricity for own use—details of Engines included in Table 20 7,731 64,250 6,190 6,276 84,447 


* Used in driving generators, excluding electric motors used in power house. 


t See explanatory note (I) on comparability, page 8 
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FACTORIES 47 
No. 22. Quantity of Fuel Used in Factories, 1952-53 to 1962-63 

Year ended 30th June Coal * Coke | Wood Fuel Oil ¢ Tar Fuel 

Tons Tons Tons Gallons Gallons 
1953 4,888,084 1,930,789 | 195,647 59,299,853 24,045,951 
1954 5,210,688 1,985,446 | 197,975 58,223,827 29,608,680 
1955 5,369,666 2,015,603 | 214,363 64,633,765 33,153,098 
1956 5,393,826 2,051,090 | 207,535 96,956,419 28,182,269 
1957 5,559,618 2,033,359 206,609 131,170,728 | 34,098,419 
1958 5,844,300 2,117,180 | 198,849 137,188,299 | 32,617,851 
1959 5,983,629 2,097,355 | 204,370 169,497,452 31,907,743 
1960 6,222,797 2,375,515 201,400 190,590,092 30,996,213 
1961 6,247,021 2,550,620 | 201,435 192,645,229 35,644,884 
1962 6,206,202 2,576,925 | 174,223 223,808,906 36,222,654 
1963 6,376,436 2,550,849 182,611 243,012,627 36,592,812 


. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry 


. Bricks, Pottery, Glass, etc. 28 is aa 
. Chemicals, Paints, Oils, etc. Be : 
- Industrial Metals, Machines, Conveyances 

. Precious Metals, Jewellery, Plate .. 

. Textiles and Textile Goods (not dress) 

. Skins and Leather (not clothing or es) 
. Clothing (except knitted) : ; id 

. Food, Drink, and Tobacco .. 

. Sawmills, Joinery, etc. ‘ 

. Furniture of Wood, Bedding, etc. 

. Paper, Printing, etc. .. ate 

. Rubber on 

. Musical Instruments .. ; 

. Miscellaneous Products oe a Bo ae | 
. Heat, Light, and Power 


. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry 


. Bricks, Pottery, Glass, etc. 

. Chemicals, Paints, Oils, etc. : é 
. Industrial Metals, Machines, Conveyances 
. Precious Metals, Jewellery, Plate .. : 
. Textiles and Textile Goods (not dress) . 

. Skins and Leather (not clothing or r footwear) 
. Clothing (except knitted) : te 
. Food, Drink, and Tobacco .. 

. Sawmills, Joinery, etc. : 

. Furniture of Wood, Bedding, etc. 

. Paper, Printing, etc... a oe 

. Rubber : 

. Musical Instruments 

. Miscellaneous Products 

. Heat, Light, and Power 


* See note *, Table 23. 


t See note ft, Table 23. 


No. 23. 


Class of Industry 


Quantity of Fuel Used in Factories, by Class of Industry, 


Products 1 : BG ws wef 


Total 


Products 


1961-62 and 1962-63 
Coal * | Coke 7 Wood | Fuel Oil + | Tar Fuel 
Tons Tons Tons Gallons Gallons 
1961-62 
508,129 6,178 1,156 5,573,340 ner 
| 463,782 | 2,674 49,078 14,963,659 975,000 
186,248 3,152 10,438 82,326,686 6,560,587 
153,732 | 2,320,122 3,148 83,534,857 23,242,354 
A 27 19 231,143 Bae 
54,992 278 1,185 2,217,264 282,010 
18,837 40 59 1,064,299 an 
6,986 2,661 18,658 2,309,694 ea 
239,246 6,556 68,670 13,771,939 431,120 
22,900 33 18,484 1,330,222 sea 
144 4 | 1,270 149,755 er: 
106,369 241 | 150 1,010,289 273,892 
27,005 586 1,012 2,650,189 2,720 
.| ee me Fe 177,828 dee 
| 11,229 127 896 567,848 mae 
4,406,603 234,246 ; 11,929,894 4,454,971 
6,206,202 2,576,925 174,223 223,808,906 36,222,654 
1962-63 
509,445 6,239 537 | 5,006,747 A 
445,575 2,302 51,108 16,099,734 1,139,000 
199,737 3,633 9,215 | 93,751,501 8,398,355 
143,450 2,313,512 3,279 91,100,459 21,982,954 | 
ae 18 18 265,003 aes | 
50,791 250 1,182 2,853,849 283,743 
16,698 508 18 1,396,933 | ae 
7,586 1,633 22,579 2,413,921 | ee 
222,461 5579. || 74,337 13,764,533 | 374,101 
23,353 105 17,860 1,262,136 Pee 
-| 124 vf 650 104,487 arr 
| 114,139 88 172 1,437,405 304,998 
32,531 485 946 2,821,577 AP 
me as 202,333 
10,051 112 590 688,387 one 
4,600,495 216,378 120 9,843,622 4,109,661 
6,376,436 2,550,849 182,611 | 243,012,627 | 36,592,812 


Total 


bd Excludes coal used as raw material in nifaccories manufacturing gas and pre Table 25. 
ft Excludes fuel oil used as a raw material in factories manufacturing gas. 
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No. 24. Value of Fuel* and Power Used in Factories, by Class of Industry, 
1961-62 and 1962-63 


Class of Industry | Coal Coke ow Wood | aS Oil | Tar Fuel |Electricity ae | Other Total 
iT 
| £ £ } £ ; £ | £ | £ | £ £ 
1961-62 
7 a 7 | ae | 
|. Treatment of Non-metalliferous | 
Mine and Quarry Products| 1,231,718 43,127 3,378) 271,789) fas 1,214,043) 2,462,504) 285,251) 5,511,810 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. ..| 1,762,847 16,473) 120,159) 634,785 43,964 807,457) 377,650 8,474| 3,771,809 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc.) 720,308) 23,544) 27,143) 2,736,609; 226,012) 3,025,723) 145,832) 280,113) 7,185,284 
IV. Industrial Metals, Machines, 
Conveyances 569,912 13,575,737 13,502! 3,907,931| 1,059,343/13,221,750| 6,394,474) 2,945,088)41,687,737 
V. Precious Metals Jewellery, Plate A | 239) 83} 18,324) oo 111,099 19,145 249| 149,139 
VI. Textiles and Textile Goods 
(not dress) .. 214,001 2,516! 2,656} 122,172! 12,872) 1,006,325 17,044 72,091} 1,449,677 
Vil. Skins and Leather (not clothing 
or footwear) ae 83,248 318) 157 53,480 214,229) 2,475 aes 353,907 
Vill. Clothing (except knitted) 31,618 20,410 48,365) 201,245 ies 628,793 45,514 1,146} 977,091 
IX. Food, Drink, and Tobacco .. 971 ,733| 54,860 139,748) 918,859 18,687) 3,304,809) 443,247) 118,324) 5,970,267 
X. Sawmills, Joinery, etc. 67,522 213 26,790) 151,755 A 1,018,857 9,983) 124,035) 1,399,155 
XI. Furniture, of Wood, Bedding, | 
etc. .. : 779) 27 2,671 10,149) ae 192,281 6,867 8) 212,782 
XII. Paper, Printing, etc... 390,882) 1,198) 542 59,964; 12,420) 1,209,142) 48,487 2,243| 1,724,878 
XIll. Rubber ae 114,967) 4,661 2,100} 157,049) 136) 715,141} 7,069 16} 1,001,139 
XIV. Musical Instruments .. ane sive ues 9,372 ae 20,483 175 co 30,030 
XV. Miscellaneous Products fs 50,828) 922) 975 44,105) ane 622,042) 27,565 296| 746,733 
XVI. Heat, Light, and Power . .| 12,751,866) 1,576,876 . | 924,437) 220,151 120,362; 764,223) 319,379)16,677,294 
|) |) |) | | | 
Total .|18,962,229'15,321,121| 388,269,10,222,025! 1,593,585\27,432,536'10,772,254: 4,156,713'88,848,732 
1962-63 
| | | 
I. Treatment of Non-metalliferous, | | | 
Mine and Quarry Products | 1,255,091! 45,023 2,038 232,817 sae 1,283,238) 2,100,174, 329,266) 5,247,647 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. ..| 1,693,796 14,662 | 124,726 693,810) 45,108) 900,402) 403,634 2,739| 3,878,877 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc.) 767,569 28,324 | 23, ee 3,128, 160) 302,683) 3,381,945) 112,496) 211,545) 7,955,855 
IV. Industrial Metals, Machines, | | 
Conveyances a 535,182) 15,871,055i, 13,90 3,885,400 858,611|15,085,547| 6,256,603) 2,847,11245,353,420 
V. Precious Metals Jewellery, Plate ae 155 | 86) = 23,367) #98 112,532 16,981 62) 153,183 
Vi. Textiles and Textile Goods | | | | 
(not dress) . 200,997 2,167 | 2,695) 139,220 13,079 1,091,908 17,747 90,901) 1,558,714 
Vil. Skins and Leather (not clothing | 
or footwear) tal 74,673 2,359 | 36! 62,144 219,103 2,828 ai 361,143 
Vill. Clothing (except knitted) 34,877) 11,532 48,085 205,737 A 657,962 47,854 1,813) 1,007,860 
IX. Food, Drink, and Tobacco ..| 886,725 46,095 | 145,201) 894,771 15,301) 3,460,583) 459,351 121,367| 6,029,394 
X. Sawmills, Joinery, etc. | 63,769 66! | 24,442! 146,477) ee 1,024,012 10,283 89,148) 1,358,792 
XI. Furniture of Wood, Bedding, H | 
etc. : 738 27 1,610) 6,486, aes 195,504 3,283 100; 207,748 
XI. Paper, Printing, etc. .. 448,596 601 639) 7I, 500 12,514) 1,297,173 46,664 631) 1,878,3 8 
XII. Rubber : a 133,450) 3,901 1,999) 160,245) nee 773,857 7,779 39) 1,08: ,270 
XIV. Musical Instruments .. 5 : 10,371 21,251 106 AGG 31,728 
XV. Miscellaneous Products .| 44, 988 "803 494) 48,997| Se 698,839 34,172 143) 828,4°6 
XVI. Heat, Light, and Power .| 12,626, 853) 1,442,576 | 304) 828,689; 179,012) 120,376) 684,319 327,698)16,209,827 
Total -|18, 767, 304 17,469,941 | 389,398)10,538,191| 1,426,308130,324,232|10,204,274| 4,022,564,93, 142,212 
* Excludes value of water and lubricating oil. 
+ The value of coal used for making coke and gas, and of fuel oil used for making gas, is included as a cost of material and not fuel. 
+See explanatory note (9) on comparability, page 8. 
No. 25. ecousumpeicn of Coal in Factories, 1952-53 to 1962-63 
Electricity | Steel Works | Brick, Tile, Glass and Total 
Year Generating Meus and Coke | cae and Pottery | Glass Bottle | crter Consumed 
ended Stations Works* | Works Works in Factories 
30th June 
Thousand tons 
1953 2,952 947 3,346 325 286 9I 907 8,854 
1954 3,187 947 3,508 | 324 336 96 969 9,367 
1955 3,406 | 986 3,568 | 321 | 317 67 971 9,636 
1956 3,579 | 947 3,354 352 | 319 80 926 9,557 
1957 3,787 | 919 3,778 343 | 299 134 832 10,092 
1958 4,030 846 3,942 415 301 124 808 10,466 
1959 4,135 829 | 3,986 | 380 321 134 827 10,612 
1960 4,328 848 4,353 428 340 130 820 11,247 
1961 4,369 845 5,055 440 348 135 789 11,981 
1962 4,406 796 5,181 | 400 332 132 773 12,020 
1963 4,600 727 5,303 | 416 333 112 780 12,271 


* Includes coal consumed as raw material. 


FACTORIES 49 
No. 26. Factories Classified according to Number Employed, 1952-53 to 1962-63 
(Based on Average Number Employed during period) of operation, anctuding Working EEceristors) 
E Establishments employing on the average— 
| Less than | 4 | 5 t0 10 11 to 20 21 to 50 51 to 100 | Bore chan ree 
Wearended Persons Persons | Persons Persons Persons | Persons Persons 
30th June = == ; 
£ tie Pc ote lee ee eae ae Snes oie lees 4 lee 3 nm 3 
23 2p 22 an ee a ct a ca a araerc 22 <> 23 cio 23 ay 
45 | 8a | 85 | 2a | Bo | Sa | 85 | 2a | BS | Sa | ge | Sa | BS an 25 as 
gE oe RE oe | BE ae | se | of Ze GE BE OE aE OE aE o& 
{ w aw w aw wm ow w aw we aw w aw ud ow ise) Qw 
Metropolis 
1953* , 3,990; 7,671; 919) 3,676, 2,996 20,993 1,757, 25,856 1,390; 43,965; 481) 33, 370) 439, 142,678, 11,972; 278,209 
1954 | 4,445! 8,446! 940 3,760) 3,163 22,031 1,826 26,764 1,470 46,365) 545) 37, 932) 470 157,292} 12,859! 302,590 
1955 | 4,637| 8,774; 992) 3,968 3,135 22,014 1,904 28,233 1,497) 47,506; 555 38,585 505) 166,736 13,225) 315,816 
1956 | 4,877| 9,248) 1,003} 4,012) 3,270, 22,843 1,956 28,642 1,544! 48,275) 577) 39,866 533} 173,239 13,760) 326,125 
1957 4,883) 9,228) 1,030, 4,120, 3,247 22,724) 2,042 29,824 1,539) 48,496, 576) 40,121 527| 173,208! 13,844) 327,721 
1958 | 4,943) 9,282| 1,088) 4,352) 3,384) 23,638 1,992 29,313 1,583) 50, 091] 580, 40,515, 531) 176,592| 14,101) 333,783 
1959 5,214) 9,756] 1,083) 4,332 3,396 23,828 2,009 29,567 1,578! 49, 653) 598) 41 ,867 527| 177,140} 14,405; 336,143 
1960 | 5,393] 9, 988) 1,128, 4,512) 3,447 24,183 1,969 28,845 1,664 52,260 619) 43,023 561| 187,461 14,781) 350,272 
1961 | 5,603! 10, 363, 1,104, 4,416) 3,453 24,185 1,981 28,956 1,701) 53,451) 640) 44,909 569) 186,860) 15,051) 353,140 
1962 5,732) 10,671] 1,088! 4,352) 3,472 24,311 2,021 29,641 1,599) 50, 307) 633| 43,932 564) 178,764; 15,109) 341,978 
1963 5,793! | 10, 742) 1,086) 4,344) 3,454 24,248 2,018 29,697 I, 584) 5 50, 021 648) 46,340 585) 187,275 15,168), 352,667 
Rest of New South Wales 
1953* 3,137; 6,217; 751; 3,004; 1,915) 13,087 830) 11,811 406; 12,104 118; 8,243) 122; 51,307 7,279; 105,773 
1954 3,343| 6,481; 715) 2,860 1,880) 12,819 820 11,728 355) 10,978) 103) 7,241 124) 51,147 7,340} 103,254 
1955 3,533) 6,786 778) 3,112) 1,882, 12,924 810 11,673 368 11,247) 115, 8,332 126) 53,236 7,612} 107,310 
1956 3,769 7,199 768) 3,072) 1,878 12,959 819, 11,794 367, 10,965 116) 8,234 125, 56,788 7,842) I1I,O11 
1957 3,856) 7,269| 790; 3,160! 1,956 13,304 769 11,055 379) 11,262 116) 8,054! 128) 58,496) 7,994) 112,600 
1958 4,044) 7,615) 815, 3,260, 1,947; 13,294 767, 11,044 363) 10,984 110) 7,701 123| 61,528 8,169) 115,426 
1959 4,150 7,719) 844) 3,376, 1,909 12,931 G75) M72 367) 10,942) Lisi) 7,921 121| 63,282 8,279| 117,343 
1960 4,358) 8,029| 838) 3,352) 1,921 13,125 T7Q US 378) II 463 | 106} 7,529 120) 65,899 8,493} 120,512 
1961 4,452) 8,168; 778) 3,112 1,914 12,952 754 10,843 409) 12,319) 105) 7,537 122) 68,243 8,534) 123,174 
1962 4,494) 8,243) 784) 3,136 1,887, 12,793 740) 10,606 387| Il '767| I11| 7,868 117) 68,525 8,520] 122,938 
1963 4,564 8,344 785! 3,140 1,829, 12,485 755! 10,845! 393) 12,0871 113| 8,020 122| 70,819 8,561} 125,738 
New South Wales 
1953 7,127) 13,888; 1,670; 6,680, 4,911) 34,080 2,587 37,667) 1,796) 56,069 599) 41,613) 561) 193,985 19,251) 383,982 
1954 | 7,788 14,927) I, 655) 6,620 5,043 34,850 2,646 38,492) 1,825) 57,343 648 45, 173, 594, 208,439 20,199) 405,844 
1955 8,170} 15,560} 1,770! 7,080 5,017 34,938 2,714 39,906 1,865 58,753 670 46,917) 631) 219,972, 20,837) 423,126 
1956 8,646| 16,447; 1,771| 7,084, 5,148 35,802 2,775 40,436 1,911) 59,240 693) 48, 100) 658) 230, 027| 21,602) 437,136 
1957 | 8,739) 16,497! 1,820, 7,280 5,203 36,028 2,811 40,879 1,918 59,758 692) 48, 175) 655) 231,704, 21,838) 440,321 
| 1958 | 8,987| 16,897) 1,903) 7,612 5,331 36,932 2,759 40,357 1,946 61,075, 690, 48,216, 654) 238,120, 22,270) 449,209 
| 1959 | 9,364) 17,475) 1,927; 7,708 5,305 36,759 2,784 40,739 1,945 60,595 711, 49, 788, 648) 240, 422. 22,684, 453,486 
| 1960 9,751| 18,017; 1,966) 7,864, 5,368 37,308 2,741 39,960 2,042 63,723) 725'50,552) 681/253 '360| 23,274) 470,784 
1961 | 10,055) 18,531, 1,882, 7,528 5,367 37,137 2,735 39,799 2,110, 65,770 745, 52,446, 691/255, 103) 23,585) 476,314 
1962 10, 226 18,914 1,872 7,488 5,359 37,104 2,761 40,247 1,986 62,074 744 51,800 681, 247 1289) 23,629; 464,916 
| 1963 | 10, 357! 19,086; 1,871! 7,484 5,283) 36,733 2,773 40,540 1,977. 67,108 761, 54,360 707 258,094 23,729, 478,405 
* See explanatory note (I) on comparability, page 8. 
No. 27. Factories Employing more than 100 Persons, 1962-63 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors. Where two or more distinctive 
manufacturing industries are carried on at the one location, each is regarded, as faras practicable, as being carried on in a separate 
factory establishment.) 
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| Establishments employing on the average— 
| 7 TP 7 ie 
101 to 200 | 201 to 300 | 301 to 400 | 401 to 500 | 501 to 750 | 751 to 1,000] More than Total 
Persons Persons Persons | Persons | Persons Persons 1,000 Persons 
Class of Industry | — pitas |i | e ars, 7 
GF) 8G [oF 2h (Be) 2h BF) 2d [Ge] Ph |GE| Se [BF ) sh jet) sé 
: | | | _ a ne 7 
|. Treatment of Non-metal- | 
liferous Mine and} 
Quarry Products 3} 363} 93 7401 4) «*1,298) ... ease || | 750 I 917 1] 1,108} 13; 5,176 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc.) II) 1,401) 2 483) ... a Sh) 291 2) 1,140 | 77\ 1} 1,977} 20) 7,063 
Ill. chem Paints, Oils, | | | | 
etc. ae ..| 26) 3,594, 7) 1,625 6} 2,105; |; 451 4, 2,675 3) 2,382 1} 1,273} 48) 14,105 
IV. Industrial | “Metals, Ma- | | 
chines, Conveyances | 158) 22,083) 44 10,776) 34) 11,796) 12) 5,373) 20) 12,018; 16) 13,811} 25] 71,858} 309] 147,715 
V. Precious Metals, Jewellery, | | 
Plate Ne oe | 140) re I 140 
Vi. Textiles and Textile} | | 
Goods (not dress) 23] 3,391) tl) 2,552 7| 2,428 2} 920 5] 3,185} 2) 1,789 50) 14,265 
Vil. Skins and Leather (not | | | 
clothing or footwear). .| 5 AW seed RSE Hees Sr e I 580} ... ee 6 1,239 
Vill. Clothing (except knitted); 46) 6,712) 16 3,959, 4) 1,450) | 443 | 552 |e ae ae = 68} 13,116 
IX. Food, Drink, and Tobacco} 32) 4,314 14) 3,295; 5) 1,775, 7| 3,050 5| 2,960} 2] 1,607} 2} 3,195) 67] 20,196 
X. Sawmills, Joinery, etc...) 13 1,522) | 250 | 388 Hy 475) ok ae 16) 2,635 
XI. Furniture of | Wood, 
Bedding, etc. .. ae| ee'3 al O20 ! 259 | S15| =: oe Be Bas Ss 33 an aoe 15} 2,194 
XII. Paper, Printing, etc. 32} 4,697; 7) 1,772 3) 1,119 3) 1,417 2) 1,260) 2) 1,653 2} 3,050) 51] 14,968 
XIll. Rubber 4 483) | D5 Vee Sena |e ae a I 935 3} 4,395 9) 6,064 
XIV. Musical Instruments eal) fees ae et hese ll) ses me See all eees - ea tee ae cay 
XV. Miscellaneous Products..| 10) 1,360 5, 1,267 2} 625, 4! 1,748) ... on ee wee 21} 5,000 
XVI. Heat, Light, and Power. .| 4, 579) 2 432, 4 1,469 1} 427) 1 513 I 798 13) 4,218 
Total | 381/52,918 114 27,661 71 24,768 35'15,595 42! 25,633) 29) 24, 663, 35 86,856) 707| 258,094 


No. 28. 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


Factories in each Class of Industry Classified according to Number Employed, 1962-63 


Establishments employing on the average— 


i Total 
L hi 5 10 I 
Class of Industry 4\ Parsons sipersons | Panont pean Wesecous: seeing rr pauee A 
Estab- Persons Estab- Persons | Estab- Persons | Estab- Persons Estab- Persons Estab- | Persons Estab- Persons Estab- Persons 
lishments | Employed | lishments | Employed | lishments | Employed | lishments | Employed | lishments | Employed | lishments | Employed | lishments | Employed | lishments | Employed 
Metropolis 
| | | 
| | | | 

|. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry Products. .| 96 219 | 38 152 75 Si 24 | 333 21 719 | i 815 6 2,130 271 4,879 

ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. ‘ a si : 55 98 8 32 30 194 32 512 4l 1,344 25 1,741 17 6,244 208 | 10,165 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 125 234 38 152 | 140 | 989 | 78 1,098 70 2,260 47 3,616 42 | 11,848 540 | 20,197 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances yu WA 4,744 465 1,860 | 1,425 | 9,979 727 | 10,707 | 563 | 17,747 236 | 17,617 269 | 97,267 6,202 | 159,921 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 151 273 25 | 100 | 71 | 478 43 638 12 377 I 62 I 140 304 | 2,068 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 71 | 146 21 84 | 73 519 8! 1,230 7I 2,293 31 2,060 38 | 11,292 386 | 17,624 
Vil. Skins and Leather (not clothing or footwear) 75 152 18 @2\ 7\ 499 46 659 43 1,308 18 1,183 6 1,239 277 5,112 
Vill. Clothing (except knitted) .. ae Ae . 1,117 1,828 133 | 532 | 480 | 3,450 377 5,493 320 9,940 91 6,255 52 9,653 2,570 | 37,151 
IX. Food, Drink, and Tobacco 479 992 114 | 456 268 1,823 | 102 | 1,471 92 2,891 | 55 3,905 51 | 16,785 1,161 | 28,323 
X. Sawmills, Joinery, etc. .. 338 618 | 64 256 207 1,453 133 | 1,951 7 2,196 18 1,233 9 1,548 840 9,255 
Xl. Furniture of Wood, Bedding, etc. 286 505 39 | 156 152 | 1,053 86 1,346 | 56 1,777 20 1,328 15 2,194 654 | 8,359 
Xil. Paper, Printing, etc. ae 227 463 | Soo 236 | 251 1,806 | 173 2,540 | 154 4,797 65 4,427 46 | 13,896 975 | 28,165 
ay arepad 34 69 | 13 52 24 | 176 | 18 284 10 300 3 201 7 5,793 109 eee 
. Musical Instruments 15 21 I 4 4 | 30 3 45 148 | 2 151 = ee 29 39 
XV. Miscellaneous Products 206 | 377 50 200 | 182 1,281 | 95 1,390 54 1,852 25 1,746 19 4,649 631 | 11,495 
XVI. Heat, Light, and Power .. I 3 : Bre et | 7 fe 2 72 ae 7 | 2,597 I 2,679 
Total 5,793 10,742 | 1,086 4,344 | 3,454 24,248 2,018 | 29,697 | 1,584 | 50,021 648 | 46,340 585 | 187,275 | 15,168 | 352,667 

Rest of New South Wales 
l 

|. Treatment of Non-metalliferous Mine and ay Products. . 119 | 242 | 25 | 100 | 51 346 19 275 | 16 467 4 277 7 3,046 241 4,753 
it aes arte ce. etc. 19 37 4 16 | 23 168 27 395 16 541 vs 508 3 819 99 2,484 

. Chemicals, Paints, Oils, etc. 21 37 2 8 | 21 158 12 194 8 326 2 125 6 2,257 72 3,105 
y. pili ered Machines, Conveyances 2,221 4,101 400 | 1,600 | 806 | 5,424 265 3,771 121 3,658 32 2,182 40 | 50,448 3,885 | 71,184 
. Precious Metals, Jewellery, Plate 53 | 93) | 5 20 3 18 3 oe es ae sc aes oO acs 61 131 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) 17 30 I 4 9 59 3 45 5 214 7 551 12 2,973 54 3,876 
Vil. Skins and Leather (not clothing or footwear) . 17 25 ey ee tha 51 ‘ os : a ! 77 5 sais 25 153 
Vill. Clothing (except knitted) .. te hs 546 848 58 | 232 165 1,146 36 522 16 550 16 1,118 16 3,463 853 7,879 
IX. Food, Drink, and Tobacco 654 | 1,328 149 596 322 | 2,191 130 1,835 78 2,368 20 1,518 16 3,411 1,369 | 13,247 
X. Sawmills, Joinery, etc. .. 588 1,055 77 308 282 1,987 179 2,576 88 2,515 in| 723 7 1,087 1,232 | 10,251 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. 107 166 10 40 22 136 7 105 2 89 So - ae 148 536 
XII. Paper, Printing, etc. 53 97 \7 68 | 61 428 48 698 21 645 7 524 5 1,072 212 3,532 
out eel ' 73 135 19 | 76 26 165 4 57 a ws 2 271 125 728 
IV. Musical nstruments. 6 9 : : ae nA . on ae 5 oc 7 59 
XV. Miscellaneous Products 63 127 12 48 8 52 10 149 4 148 | 55 3 351 100 930 
XVI. Heat, Light, and Power .. 7 14 6 24 23 156 15 221 16 492 5 362 6 1,621 78 2,890 
Total 4,564 8,344 785 3,140 1,829 | 12,485 | 755 | 10,843 393 | 12,087 113 8,020 122 | 70,819 8,561 | 125,738 


os 
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No. 28. 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


Establishments employing on the average— 


Factories in each Class of Industry Classified according to Number Employed, 1962-63 (continued) 


| 
Less than 4 Persons 5 to 10 | - I] to 20 : | 21 to 50 51 to te More than 100 as 
Class of Industry 4 Persons e Persons | Persons Persons | Persons Persons 
Estab- Persons Estab- Persons Estab- | Persons | Estab- Persons Estab- Persons Estab- | Persons Estab- Persons Estab- Persons 
lishments Employed lishments | Employed Ushmenc| Employed | lishments | Employed | lishments Employed | lishments sll Employed | lishments | Employed | lishments | Employed 
New South Wales 
| | | | | | | 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and Quarry Products. . 215 461 | 63 | 252 126 | 857 | 43 | 608 | 37 | 1,186 | 15 | 1,092 13 5,176 512 9,632 
Il. Bricks, Pottery, Glass, etc. 74 135 | 12 48 53 | 362 | 59 907 57 | 1,885 32 | 2,249 20 7,063 307 | 12,649 
lll. Chemicals, Paints, Oils, etc. 146 271 | 40 | 160 | 161 1,147 | 90) |) 292 78 | 2,586 | 49 | 3,741 48 | 14,105 612 | 23,302 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 4,738 8,845 | 865 | 3,460 2,231 | 15,403 | 992 | 14,478 | 684 | 21,405 | 268 | 19,799 309 | 147,715 | 10,087 | 231,105 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate 204 | 366 | 30 120 74 496 | 43 | 638 | 12 377 I 62 | 140 365 2,199 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) . 3s 88 | 176 | 22 | 88 | 82 | 578 84 1,275 | 76 2,507 38 | 2,611 | 50 | 14,265 440 | 21,500 
eS ee alee) cal CA worl cGe leaned | Elite) A Una pal ee: 
. Clothing (except knitte : ’ | 2, | | , , | | , ’ , , , 
IX. Food, Drink, and Tobacco 1,133 | 2,320 263 | 1,052 590 | 4,014 | 232 | 3,306 | 170 5,259 75 | 5,423 67 | 20,196 2,530 | 41,570 
X. Sawmills, Joinery, etc. .. 926 1,673 141 | 564 489 | 3,440 312 4,527 159 | 4,711 | 29 | 1,956 16 2,635 2,072 | 19,506 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc, 393 671 | 49 | 196 174 1,189 | 93) 1,451 | 58 | 1,866 | 20 | 1,328 15 2,194 802 8,895 
Xll. Paper, Printing, etc. ste 280 560 76 | 304 | 312 2,234 | 221 3,238 | 175 5,442 | 72 | 4,951 51 | 14,968 1,187 | 31,697 
XIll. Rubber 107 204 32 | 128 | 50 341 | 22)| 341 | I | 324 3 201 9 6,064 234 7,603 
XIV. Musical Instruments 21 30 | 4 | 4 30 | 3 | 45 | 5 | 198 2 151 ae a 36 458 
XV. Miscellaneous Products 269 504 | 62 | 248 | 190 333.1 105 | 1,539 58 2,000 26 1,801 21 5,000 731 12,425 
XVI. Heat, Light, and Power 8 17 6 | 24 | 24 163 | 15 | 221 18 564 5 362 13 4,218 89 5,569 
Total eee ee | 10,357 | 19,086 | 1,871 | 7,484) 5,283 | 36,733 | 2,773 | 40,540 1,977 | 62,108 761 | 54,360 707 | 258,094 | 23,729 | 478,405 
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No. 29. Factories in each Industry Classified according to Number Employed, 1952- 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


63 


Establishments employing on the average— 


- = = = Total 
Class of Industry | Less than 4 Persons 4 Persons 5 to 10 Persons Il to 20 Persons 21 to 50 Persons 51 to 100 Persons More than 100 Persons | eae = 
| Establish- Persons | Establish- Persons Establish- Persons Establish- Persons | Establish- | Persons Establish- | Persons Establish- | Persons | Establish- | Persons 
ments Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments | Employed | ments | Employed ments Employed ments Employed 
= owen aed ES) | eens | eee as | See ew SoS aah | -ae | 
| 
Class I. Treatment of Non-metalliferous | | 
Mine and Quarry Products | | | 
1. Coke* | 
2. Briquetting and Pulverised Coal | a fee a0 ben 
3. Carbide ae ae neh ae ie ans a ant oe | Pe wee ee ea ie - 
4. Lime, Plaster of Paris, “Asphalt ae oe 5 11 3 | 12 4 24 3 38 th 249 | 79 23 413 
5. Fibrous Plaster and Products.. a an 68 157 25 100 51 360 10 138 3 85 ise Bod 157 840 
6. Marble, Slate, etc. ae A Sie Ae 4 89 7 28 25 162 8 115 2 1S | 99 : way 84 568 
7. Cement, Portland aa ;: Ma Fall mee wee Boo Pas Ber SAO mas ie =e ies oe ae 5 1,379 b) 1,379 
8. Asbestos Cement Sheets, etc. Se ier | 
Ou Orhan GamentiGoads . an ; |} 92 186 22 88 39 263 19 | 262 18 565 12 846 3 1,487 205 3,697 
10. Other* .. ihe Ae Pf rae | 9 18 6 | 24 7 | 48 3 55 | 212 1 | 68 5 2,310 38 2,735 
| ee a | SK |_| 
Total aA Se bf re ie Ae 215 461 | 63 252 126 857 43 608 37 | 1,186 15 1,092 | 13 5,176 | 512 9,632 
See et See ee ee) ee eee een EE ———E—e————— ee | Ee | 
| | | | 
Class Il. Bricks, Pottery, Glass, etc. | | | | | 
|. Bricks and Tiles es ¥e a eal 9 19 3 12 | 16 123 24 351 33 | 1,137 21 1,425 10 2,054 | 116 5,121 
: Earthenware, China, etc. a5 xs ae 21 32 4 | 16 | 9) 59 12 195 le 406 3 237 3 854 63 15799 
. Glass (other than Bottles) .. a6 lil | | | | 
4. Glass Bottles ‘i a i. OU; 39 74 4} 16 | 21 | 140 20 | 314 A 297 8 587 | 7 | 4,155 | 110 5,583 | 
ROUN@ wor sepa mate coo Sed pete 5 10 4 | Ta 40 3 47 2 | 45 | | 18 146 
Total re fe es us ae - 74 | 135 | 12 | 48 | 53 | 362 52 907 Si 1,885 | 32 2,249 20 | 7,063 | 307 12,649 
ee | | | —— | 
Class Hl. Chemicals, Paints, Oils, etc. | | | | 
|. Industrial and Heavy Chemicals ae el 35 63 | 7 28 | 43 303 25 373 20 | 626 15 | 1,108 } 15 4,637 160 7,138 
2. Pharmaceutical and Toilet Preparations ..| 20 38 | 3 12 32 221 16 | 223 21 729 15 1,197 IW} 1,852 | 118 4,272 
3. Explosives (incl. Fireworks)* | | | 
4. White Lead, Paints, and Varnish ar | 24 42 | 7 | 28 | 18 | 130 1 162 10 | 331 7 490 5 1,613 82 2,796 
5. Oils, Vegetable .. a0 5 . | | 33 1 | 4 | 2 18 Soe oe 2 69 3 220 1 | 137 10 451 
4 Gi pouty ec es ac Ye a 3 5a 2 | 8 | 12 87 6 | 79 4 | 138 I | 66 6 2,321 | 34 2,704 
. Oils, Anima q allay. | | | 
8. Boiling Down, Tallow Refining ; sc 7 I | a | ; 14 112 9 ISI 6 | 228 3 243 | | 116 | 40 861 
9. Soap and Candles 00 ans ae 22 40 | 9 36 16 | 108 5) 62 3:| 165 3 1,648 | 60 2,059 
10. Chemical Fertilizers .. 56 - ae 2 5 | 1 | 4 2 14 3 39 | I 25 2 506 | I 593 
Il. Inks, Polishes, etc. 26 | 50 8 | 32 14 100 2") 161 7 204 | 240 I | 117 | 71 904 
12. Matches* | | | | 
| 13, Other* .. = Ee Be re Ee 6 14 2 8 8 54 3 42 2 71 I 25! 177 | 3 1,158 26 | = 1,524 
if | 
Total — ar aes He ae ea ae 1460 271 40 160 161 | 1,147 90 ; 1,292 78 2,586 | 49 3,741 48 | 14,105 | 612 23,302 


* As separate figures cannot be published for them, Sub-class I-I is included “with Sub-class I-10, and Sub-classes III-3 and IIIl-12 are included with Sub-class Ill-13. 
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No. 29. 


Factories in each Industry Classified according to Number Employed, 1962-63 (continued) 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


Establishments employing on the average— 


= = _ — Total 
Class of Industry Less pia 4 Persons 4 Persons ; 5 to 10 Persons Il to 20 doled 21 = 50 dashes 51 to 100 Persons ieee 100 saiaiae | SS 
Establish- Persons Establish- Persons Establish- Persons Establish- Persons Establish- Persons Establish- Persons Establish- | Persons Establish- | Persons 
ments Employed ments Employed ments | Employed ments Employed ments Employed ments | Employed | ments Employed | ments | Employed | 
| ———— 
Class IV. Industrial Metals, Machines,| | | 
Conveyances | 
| | | 
|. Smelting, Converting, Retire: and ore | | | | | | 
of Iron and Steel ; ; ; | al 4} | | a | ae ‘ e 3 | 230 12 | 33,070 16 33,304 
2. Foundries (Ferrous) se | 7 16 | 3 12 | 20 | 143 18 270 12 339 8 | 1,456 | 4 | 508 72 2,744 
3. Plant, Equipment, and Machinery os sa 325 612 95 | 380 | 344 | 2,503 | 212 33132 | 190 6,115 61 | 4,301 | 68 | 14,472 1,295 31,515 
e ee Fae eernee eee 346 638 | 78 312 226 1,603 105 ey | ge! ee | t re | 3 ae ee Hats 
. Extracting and Refining other etals z 16 I 4 | 4 | 28 6 0 | , , 
6. pects eter Here 199 368 50 | 200 | 125 873 | 91 1,357 8| 2,604 38 2,561 | 78 26,304 662 34,267 
ramcars, Railway Rolling Stock— | | 
7. Government and Municipal | 2 | 2 8 | 3 231] 7 92 5 172 6 402 10 12,010 34 12,709 
8. Other .. ae | 2 | | 5 2 35 I 45 4 1,428 9 StS 
Motor Vehicles and Motor Cycles— | | 
9. Construction, Assembly 6 ee Ae ea rs ne ahs = 4 122 oa se 4| 5,975 8 | 6,097 
10. Repairs : as 2,769 S573! | 437 | 1,748 | 896 5,992 273 3,893 131 4,090 37 2,600 9 1,744 4,552 25,240 
ay . eon any ects 482 894 84 | 336 203 1,368 61 886 27 717 5 304 4 | 1,981 as | ae 
. Horse-drawn Vehicles .. 5 7 Pall ; | 6 : fe 5 Ao el Poe nh as 
vi Deane Accessories 30 63 5 20 24 18] 16 248 15 482 5 335 13 4,577 108 5,906 
. Aircraft : 10 25 2 8 9 68 4 58 3 104 3 247 8 3,671 39 4,181 
15. Cycles and Accessories 30 47 | 4 3 19 | | 20 | 55 36 145 
16. Construction and Repair of Vehicles—Other 
Ship and Boat See 
| 17. Government .. Pe y ; F ’ se : age BS 2 2 138 3 4,930 5 5,068 
18. Other .. 73 133 15 60 36 252 17 261 II 435 8 604 2) 2,047 162 3,792 
19. Cutlery and Small Hand Tools 26 36 2 8 12 83 a ae 7 212 Z 164 | 118 50 621 
| 20. a ee eae 88 165 13 52 48 319 21 301 U) 266 6 417 2 375 187 1,895 
on-ferrous Metals— 
21. Rolling and Extrusion | | : 7 | 10 | 16 5 Ee, 3 235 7 5,091 13 5,353 
22. Founding, Casting 39 91 18 72 68 486 40 579 21 604 10 688 13 2,544 209 5,064 
cr sheet ee WY OES as (re , . 114 223 20 80 93 642 54 814 57 1,794 2 ee 73 218 ae ee 
. Pipes, Tubes, and Fittings errous 2 4 I 4 3 18 2 27 4 131 ’ , 
ze euuvenenene (including Nails) 34 7i 10 40 | 30 229 19 277 22 669 ; eo pet Ef: ae 
. Stoves, Ovens, and Ranges 2 2 | 4 2 14 2 34 6 180 , 
Er renee and Meters | | | 7a ‘ at | 49 | | 66 | I 102 | 5 225 
. Lea ills 2 : . | . ' | 9 2 23 | ' ee : = 3 32 
3p Bowing Machines 10 16 2: 8 | 3 15 | le} UI 3 92 | she a yee a Bala 
. Arms a er 5 ie | 4 | a me . iss i adh | ; wae A 5 
32. Wireless and Amplifying Apparatus. 54 | 106 | 14 56 | 33 | 225 | 10 | 163 2a 424 | Lys 391 14 8,281 142 9,646 
33. Other Metal Works .. a8 77 126 | 9 36 41 | 282 | 27 390 | 10 | 286 | 2 146 | I | 104 167 1,370 
Total 4,738 8,845 865 | 3,460 2,231 | 15,403 | 992 14,478 684 | 21,405 | 268 | 19,799 309 | 147,715 10,087 | 231,105 
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No. 29. Factories in each Industry Classified according to Number Employed, 1962-63 (continued) 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


Establishments employing on the average— 


Less than 4 Persons 


Class of Industry 


4 Persons 


5 to 10 Persons 


I] to 20 Persons 


21 to 50 Persons 


51 to 100 Persons 


More than 100 Persons 


Total 


| 


Establish- 
ments 


Persons 
Employed 


Establish- | 


ments 


Persons 
Employed 


Establish- | 
Employed 
| 


ments 


Persons 


| Establish- | 


ments 


Persons 


| Establish- 
Employed | 


ments 


Persons 
Employed 


Establish- 
ments 


Persons 
Employed 


| 
Establish- 
ments 


Persons 
Employed 


Establish- | 
Employed 


Persons 


Class V. Precious Metals, Jeweretys Plate 
|. Jewellery : 
2. Watches, Clocks ‘(including Repairs) 

3. Electroplating (Gold, Silver, Chrome, etc.).. 


Total 


Class VI. 
dress) 

. Cotton, Ginning * 

Cotton, Spinning and Weaving us 

. Wool, Carding, Spinning, Weaving .. 

. Hosiery and other Knitted Goods 

Silk, Natural ae ate 

Rayon, Nylon, etc. 

. Flax Mills : 

. Rope and Cordage : 

. Canvas Goods, Tents, Tarpaulins 

. Bags and Sacks 

. Textile ssa Dyeing, Printing « 

. Other* .. 


Textiles and Textile Goods (not 


Total 


Class VII. Skins and Leather (not clothing 
or footwear) 
. Furriers and Fur Dressing 
. Fellmongering and Woolscouring 
. Tanning, Leather Dressing 
. Saddlery, Harness, Whips. 
. Machine Belting (Leather or Other) 
. Bags, Trunks, etc. 
. Other te 


Total 


Class VIII. Clothing (except knitted) 
. Tailoring, Ready-made Clothing 

. Clothing A at and oe) ys 
. Dressmaking 3 
. Millinery . 

. Shirts, Collars, Underclothing | 
Foundation Garments .. ‘ 
Handkerchiefs, Ties, Scarves 

. Hats and Caps .. 

. Gloves 

. Boots and Shoes 

. Boot and Shoe Repairing 

. Boot and Shoe Accessories 

. Umbrellas, Walking Sticks 

. Dyeworks and Cleaning 

. Other : Ns 


WON DNARWN— 


Total 


77 
83 
44 


204 


145 | 
139 | 
82 


366 


a 


12 


in eb = 
De NNN] — NK Uann—s toe) 


w 


a 
nN 


191 | 


> 


Nr 
an 
SObhADDAODADOD 


“I 
on 
> 


36 
5 
33 


74 


236 | 


30 


230 


496 


16 | 
3 | 


24 
43 


WNNNN Nn One 


w 
@ 


“193 
280 
871 


14,265 


“116 


13,116 


* Sub-class VI-I, for which separate figures cannot 


be published, is included with Sub-class VI-12. 


821 
270 
1,108 


4,202 
5,949 
6,015 


1,331 


“443 
535 
605 
723 

1,697 


| 


2,199 


| 21,500 


45,030 
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No. 29. Factories in each Industry Classified according to Number Employed, 1962-63 (continued) 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


Establishments employing on the average— 


Total 
Class of Industry Less than 4 Persons 4 Persons 5 to 10 Persons I! to 20 Persons 21 to 50 Persons | 51 to 100 Persons | More than 100 Persons 
Establish- Persons | Establish- Persons Establish- | Persons Establish- Persons Establish- | Persons Establish- Persons Establish- | Persons Establish- Persons 
ments Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments | Employed ments | Employed 
- =- ——| — — —— | ~ = 
Class IX. Food, Drink, and Tobacco | | 
|. Flour Milling sis as : ; : : 5 34 8 | 127 16 546 6 445 3 331 38 1,483 
2. Cereal Foods and Starch 2 5 | 4 4) 34 4 70 9 279 5 381 4 1,083 29 1,856 
3. Animal and Bird Foods 27 46 5 20 22 153 15 198 7 206 | 59 | : — 77 682 
4. Chaffcutting and Corncrushing 4 8 3 12 3 25 2 23 anee | dec iH as : ae 12 68 
5. Bakeries, Cakes, Ey 829 1,744 200 800 327 2,118 80 1,119 39 1,114 15 1,061 5) 770 1,495 8,726 
6. Biscuits .. or , 6 14 | 4 3 22 te ; 3 96 | 51 3 2,378 17 2,565 
7. Sugar Mills * 
8. Sugar Refining and Distilleries * 
9. Confectionery .. 26 43 6 24 17 128 12 173 iL 241 6 437 6 1,767 80 2,813 
10. Jam, Fruit and Vegetable Canning 4 8 : : 7 61 8 128 5 158 4 249 7 1,846 35 2,450 
Il. Pickles, Sauces, and Vinegar .. - 5 3 , 2 12 3 43 6 158 l 7 ! 279 15 570 
12. Bacon Curing 6 10 2 8 4 33 7 112 4 108 4 251 2 438 29 960 
13. Butter | 3 2 8 16 123 10 146 12 407 5 377 3 526 49 1,590 
14. Cheese .. 3 7 é 6 45 3 44 3 93 ! 65 : we 16 254 
15. Condensed and Dried Milk F aC : 2; 16 : ; | 22 3 256 | 426 7 720 
16. Margarine | 2 : : | 5 : : 3 91 : 3 843 8 941 
17. Meat and Fish Preserving ; | 2 | 4 oe Pe | 17 3 99 4 343 ‘ nan 10 465 
18. Condiments, Coffee, Spices, etc. 30 57 6 | 24 22 156 6 98 8 274 4 277 7 1,647 83 2,533 
19. Ice and Refrigerating a6 77 126 10 40 24 165 13 183 8 231 4 302 2 221 138 1,268 
20. Salt Refining * 
21. Aerated Waters, Cordials 60 58 125 18 72 65 450 23 296 II 315 3 226 3 446 181 1,930 
22. Breweries fs rs : ae a i a ve re “ ; vee 2 183 4 1,809 6 1,992 
23. Distilleries al 
24. Wine-making ii 14 32 7 49 5 72 | 21 | 67 28 241 
25. Cider and Perry ae 
26. Malting * 
27. Bottling .. aid 10 24 ‘ : 18 132 9 134 4 138 2 125 ! 120 44 673 
28. Tobacco, Cigars, etc. .. i] 3 : 5 iy ee | IFA I 37 ‘ Fe 2 2,325 5 2,382 
29. Dehydrated Fruit and Vegetables | I 2 8 | 8 2 30 2 89 | 59 I 104 10 299 
30. Ice Cream a8 7 12 73 8 4 26 | 19 3 109 | 72 2 683 20 929 
31. Sausage Skins | | : 5 2 19 | 12 2 74 | 64 F tas 7 170 
32. Arrowroot eS ae : e s tee * is a er Fri : we dan iss 
33. Other * .. 22 42 4 16 28 200 18 245 12 353 7 2,154 91 3,010 
Total 1,133 2,320 263 1,052 590 4,014 232 3,306 170 5,259 75 5,423 67 20,196 2,530 41,570 


* Sub-classes |X-7, |X-8, 1X-20, and |X-26, for which separate figures cannot be published, are included with Sub-class |X-33. 
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No. 29. Factories in each Industry Classified according to Number Employed, 1962-63 (continued) 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


Establishments employing on the average— 


Less than 4 Persons | 4 Persons | 5 to 10 Persons | 1 to 20 Persons | 21 to 50 Persons 51 to 100 Persons | More than 100 Persons 
Class of Industry ] | | | 


| | | - | 
Establish- Persons Establish- Persons | Establish- Persons Establish- Persons Establish- | Persons Establish- Persons | Establish- Persons Establish- | Persons 
ments | Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments Employed ments | Employed 
| | | | | 


| Class X. Cae steel cs etc. 

. Sawmills : 

. Plywood Mills 

. Bark Mills 

Joinery 

Cooperage é 

Boxes and Cases 

Woodturning, Wood- -carving, etc. .. om 

Basketware and Wickerware, alae 
Bamboo Furniture : 

. Perambulators .. 

. Wall and Ceiling Board aid Fibrous Plaster 

or Cement) 
. Other Woodwork 


So OSNAWAWN- 


Total 


| Class XI. Furniture of Wood, Bedding, ete, 


. Cabinet and Furniture Making 
. Bedding and Mattresses 

. Furnishing Drapery 

. Picture Frames 

. Blinds 

. Other 
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Total op es a0 ae aD all 2,194 | 802 
| Class XII. Paper, Printing, etc. | 
|. Newspapers and Periodicals .. oe 4,363 | 

Printing— 

Government .. a a ie all a ee ae ee a aoe nis goo 867 

General . as as on ’ , , 3,634 | 
Manufactured Stationery An Ae =a 1,018 
. Stereotyping, Electrotyping 
Process and Photo-engraving ao ie te te 
Cardboard Boxes, Cartons .. ag al 2,232 
. Paper Bags ” - e a cal 276 
. Paper Making .. ite ae fe ore a oe 00 a we | ie 0 09 ass 1,888 | 
. Pencils, Penholders, etc. as el wa sed age 00 ne ni 
. Other... bs a aC on a 690 


=SeS@engurawn 


ee ee | [arses Sc) [eee 
Total 56 ig Fe ae ie A ; | 14,968 | ; 31,697 


Class XIII. Rubber | 
I. Rubber Goods .. os ae | 5,962 | 6,508 
2. Tyre Retreading and Repairing os ai | | | | | ve | te 102 | 1,095 


Total mS ae a a oe He 6,064 7,603 
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No. 29. 


Factories in each Industry Classified according to Number Employed, 1962-63 (continued) 


(Based on Average Number Employed during period of operation, including Working Proprietors) 


Establishments employing on the average— 
— —- — —— - — —— — - ——- Total 
Class of Industry | Less than 4 Persons | 4 Persons 5 to 10 Persons 11 to 20 Persons 21 to 50 Persons 51 to 100 Persons | More than 100 Persons 
Sn =a as | = =i |5 = | = — eet || eae = 
| Establish- Persons Establish- Persons Establish- Persons | Establish- | Persons | Establish- | Persons Establish- | Persons | Establish- | Persons Establish- Persons 
| ments | Employed | ments Employed ments | Employed | ments Employed ments Employed ments | Employed | ments Employed ments | Employed 
— — — A —_ —— — — a _ i | —_ — | — 
| car XIV. Musical Instruments | | | | 
. Gramophones and Records ae eat Bae we : ies | I 3 | 125 2 151 | 6 | 287 
2 Pianos, Piano- pyar! reve as H | | 
| 3 Other “|} 2I 30 4 4 30 2 | 34 2 23 | | 30,71 
| | | I 
Total 21 30 | 4 4 30 3 45 5 198 2 151 36 | 458 
Class XV. Miscellaneous Products | 
|. Linoleum, Oilcloth, etc.* | | 
2. Bone, Horn, Ivory, and Tortoiseshell : se : : AG BY a0 sae 464 a ao mie ; Ap hae eee 
3. Plastic Moulding and Products | 58 115 10 40 51 357 29 443 27 870 17 1,179 9 1,970 | 201 4,974 
4. Brooms and Brushes : 17 27 3 12 15 108 9 138 5 182 2 186 | ; a 5 653 
5. Optical Instruments and Appliances 34 61 3 12 8 51 4 69 6 210 2 156 3 528 60 | ,087 
6. Surgical and other Scientific Instruments 47 | 82 8 32 28 190 19 254 2 81 | 62 ee we 105 701 
7. Photographic Material (incl. Pevelonine and) 
Printing) a 21 46 12 48 26 181 15 227 9 336 ; ay | 289 84 1,127 
8. Toys, Games, Sports Requisites 36 59 9 36 29 200 6 75 3 118 ! 57 5 1,388 89 1,933 
9. Artificial Flowers ss 3 Us : : 3 2 I 19 l 24 : bse : ae 8 7 
10. Other* 53 107 17 68 30 225 22 314 5 179 3 161 3 825 133 1,879 
Total 269 504 62 248 190 1,333 105 1,539 58 2,000 26 1,801 21 5,000 731 12,425 
Class XVI. Heat, Light, and Power 
Electric Light and Power— 
|. Government .. : 3 7 ; : p 15 2 35 10 328 2 170 8 3,034 27 3,589 
2. Local Authority 3 4 I 4 7 45 oes 1 26 ! 78 ; ae 13 157 
3. Companies 2 6 | 4 2 13 2 26 3 82 2 114 Zz 358 14 603 
Total, Electric Light and Power | 8 17 73 8 ll 73 4 6l 14 436 5 362 10 3,392 54 4,349 
Gas Works— 
4. Government .. : : : ; ie ae a s ac eas 
5. Local Authority 4 16 10 65 8 110 1 24 , wes 23 215 
6. Companies 5 ; 3 25 3 50 3 104 3 826 12 1,005 
Total, Gas Works 4 16 13 90 Il 160 4 128 3 826 35 1,220 
Total 8 17 6 24 24 163 15 221 18 564 5 362 13 4,218 89 5,569 
Total, All Classes. . 10,357 19,086 1,87] 7,484 5,283 | 36,733 2,773 40,540 1,977 62,108 76) 54,360 707 | 258,094 23,729 | 478,405 


*Sub-class XV-I, for which separate figures cannot be published, is included with Sub-class XV-I0. 
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No. 30. Number of Persons* on Factory Pay-rolls on Last Pay-day in each Month, 1952-53 to 1962-63 


1952-53 1953-54 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 1960-61 | 1961-62 
! | | 


Males 


July... ote 280,758 283,739 297,053 309,781 312,311 i 318,674 326,309 330,762 344,513 330,062 342,420 
August a 276,934 284,407 | 297,765 310,780 312,475 | 318,989 326,008 331,823 345,738 330,783 343,013 
September ..| 275,263 286,102 298,876 310,767 312,892 320,128 325,989 333,851 347,008 332,483 343,725 
October are 274,531 288,626 299,911 311,662 313,779 321,472 326,292 335,161 347,364 335,051 345,267 
November .. 274,665 290,357 302,114 313,484 314,971 | 323,329 327,488 336,792 348,236 336,751 346,018 
December... | 272,923 289,630 | 301,570 312,894 314,425 322,365 326,274 336,929 346,829 | 336,001 345,033 
January a6 275,155 291,795 303,575 313,779 | 316,480 323,544 326,351 | 339,102 346,034 337,818 345,723 
February eall 278,474 294,410 305,038 315,787 | 317,940 | 325,441 327,525 | 340,533 344,468 340,520 348,06 | 

ee 281,106 295,300 305,267 | 315,402 318,356 326,235 328,011 341,909 341,184 341,572 348,576 
282,285 295,443 305,424 316,400 | 317,196 326,523 328,723 342,154 337,879 341,279 347,881 
282,419 296,112 306,266 316,316 318,134 326,605 329,466 343,550 334,673 342,484 347,414 
283,127 297,064 306,707 314,815 317,824 326,008 329,822 344,356 332,306 342,564 347,343 


97,881 101,822 102,990 104,315 106,023 108,617 105,127 
a6 98,618 102,862 103,388 104,937 106,583 106,088 
September .. 99,952 104,477 104,370 106,307 106,864 | 107,501 
October ae 101,276 105,158 | 105,744 107,114 106,730 | 109,559 
November .. 101,973 105,070 105,683 107,858 | 106,708 , 110,604 
December... 100,618 103,448 104,193 | 105,785 105,052 109,198 
January an 99,393 101,824 103,411 104,338 103,683 109,367 
February BD 101,668 104,108 104,820 106,019 105,662 111,396 
March .. aa 101,801 103,268 105,678 106,669 106,245 112,354 
April .. BD 101,008 103,031 104,654 106,130 106,147 111,277 
May: :.. ys 101,230 103,667 104,525 105,834 106,506 112,647 
June... oe 101,376 103,164 104,642 105,535 107,136 105,185 112,877 
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Persons 


uly as. BE 366,260 373,565 394,934 411,603 415,301 422,989 432,332 439,379 461,910 435,189 455,863 
August Bo 361,657 375,470 396,383 413,642 415,863 423,926 432,591 441,482 463,664 436,871 456,851 
September .. 359,940 378,750 398,828 415,244 417,262 426,435 432,853 445,445 466,216 439,984 458,874 
October ae 359,969 383,235 401,187 416,820 419,523 428,586 433,022 447,822 466,980 444,610 461,515 
November .. 360,046 386,163 404,087 418,554 420,654 431,187 434,196 450,711 468,047 447,355 462,849 
December... 356,765 384,251 402,188 416,342 418,618 428,150 431,326 448,679 463,876 445,199 459,608 
January A 358,995 387,100 402,968 | 415,603 419,891 427,882 430,034 450,530 460,405 447,185 459,770 
February 56 365,967 391,556 406,706 419,895 422,760 431,460 433,187 454,653 458,193 451,916 464,181 
March .. rs 370,042 393,890 407,068 418,670 424,034 432,904 434,256 457,405 452,518 453,926 465,197 
April .. ae 371,282 392,980 406,432 | 419,431 421,850 432,653 434,870 457,873 446,311 452,556 462,932 
May? 3; ae 371,636 | 393,787 407,496 419,983 422,659 432,439 435,972 459,936 441,429 455,131 461,783 
June... aal| 372,697 394,709 | 408,083 | 417,979 422,466 431,543 436,958 461,540 437,491 455,441 461,374 


* Excludes working proprietors. 
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No. 31. Ages of Persons on Factory Pay-rolls on last Pay-day in June, 1963 
(Excluding Working Proprietors) 
| Males Females Persons 
| caw = = | 
Class of Industry | Under ee 21 Years Under tees 21 Years! | Under [16 years 21 Years 
16 ARCEG or Total 16 under | ceh. al Total || 16 | sth t ecls Total 
Years 21 Years) more Years 21 Years) more | Years 21 Years, more 
i | | | | | | 
le een Ses = _ 2 
Metropolis 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and | II | 
Quarry Products .. ae ae 15 230 4,108 4,353 6 | 70 280 | 356 || 21 | 300 | 4,388 4,709 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc... 33 688 8,407 9,128 8 129 884 1,021 | 41 817 | 9,291 10,149 
Ill. Chemicals, Paints, Oils, etc. 5 25 823 13,452 14,300 51 908 | 4,980 | 5,939 || 76 | 1,731 18,432 | 20,239 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 951 | 13,940 | 117,857 | 132,748 168 3,023 | 21,718 24,909 119 16,963 | 139,575 | 157,657 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate .. AS 33 252 1,035 1,320 13 | 124 402 | 539 46 | 376 | 1,437 1,859 
VI. Textiles and Textile Goods (not dress) | 55 | 611 6,101 6,767 166 1,461 | 8,353 9,980 221 2,072 | 14,454 16,747 
Vil. Skins and Leather (not clothing or foot-) | 
wear) de er Hal 18 | 256 2,848 3,122 25 247 1,491 | 1,763 43 503 4,339 4,885 
Vill. Clothing (except knitted) 121 | 991 7,089 8,201 695 4,470 | 21,291 | 26,456 | 816 5,461 | 28,380 | 34,657 
| 1X. Food, Drink, and Tobacco .. sie ta 114 | 1,329 | 15,881 | 17,324 133 1465 | 7,911 9,509 | 247 2,794 | 23,792 | 26,833 
X. Sawmills, Joinery, etc. 5 ie 8 900 6,740 | 7,721 I 131 651 | 793 || 92 1,031 7,391 8,514 
| Xl. Furniture of Wood, Bedding, etc, ay 90 807 4,899 5,796 || 20 | 219 1,582 1,821 | 110 1,026 6,481 7,617 
| Xl. Paper, Printing, etc. ae ate ee 194 | 2,563 | 17,079 | 19,836 | 159 | 1,575 | 6,325 8,059 353 4,138 | 23,404 | 27,895 
Xill. Rubber 7 F ate as | 34 341 5,094 5,469 16 | 227 1,103 1,346 | 50 568 6,197 6,815 
XIV. Musical Instruments ae ot ae 2 12 266 280 se || 13 106 119 2 25 372 399 
XV. Miscellaneous Products ts 812 6,151 7,040 | 56 560 | 3,372 3,988 | 133 1,372 9,523 11,028 
XVI. Heat, Light, and Power | aS 13 2,618 2,631 | oe 9 | 16 25 ae ohh 2 2,634 2,656 
Total 1,843 | 24,568 | 219,625 | 246,036 || 1,527 | 14,631 | 80,465 | 96,623 3,370 | 39,199 | 300,090 | 342,659 
Rest of New South Wales 
ae - —_____—— — - ae = 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and) | | | | | 
Quarry Products .. nS xe il 12 290 | 4,221 4,523 3 64 88 155 15 354 | 4,309 | 4,678 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. .. | 8 245 | 2,079 | 2,332 5 50 72 | 127 | 13 295 | 2,151 2,459 
lll. Chemicals, Paints, Oils, etc. 22 | 191 2,493 2,706 i 103 172 286 33 294 | 2,665 2,992 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances | | 482 | 8,473 55,165 | 64,120 69 1,535 3,053 | 4,657 | 551 | 10,008 | 58,218 | 68,777 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate .. ae 3 17 50 70 one 6 9 15 3 23 59 | 85 
Vi. Textiles and Textile Goods (not dress) ..) 8 163 1,560 | 1,731 | 78 629 1,376 2,083 86 | 792 | 2,936 | 3,814 
Vil. Skins and Leather (not clothing or foot- | 
wear) . a0 2 13 105 | 120 | 4 Il 6 21 6 24 Wt 141 
Vill. Clothing (except knitted) ne elt 33 325 1,077 1,435 370 2,071 3,099 5,540 | 403 2,396 4,176 6,975 
| 1X, Food, Drink and Tobacco .. ae | 78 | 1,330 | 7,594 9,002 69 | 874 | 1,457 2,400 147 | 2,204 9,051 11,402 
X. Sawmills, Joinery, etc. ats Se 77 | 1,063 7,397 8,537 th 148 334 489 84 1,211 7,731 9,026 
Xl. Furniture of Wood, Bedding, etc. 8 75 218 301 2 | 28 73 103 10 | 103 291 404 
XII. Paper, Printing, etc. 29 465 2,094 2,588 25 371 466 | 862 54 836 2,560 3,450 
XII, Rubber 34] 100 | 377 480 6 64 136 206 || 9 | 164 513 | 686 
XIV. Musical Instruments kee lt 7 15 22 || eee 3 2} 15 nee 10 27 37 
XV. Miscellaneous Products 8 74 377 459 20 98 302 | 420 | 28 | 172 | 679 | 879 
XVI. Heat, Light, and Power 7 35 2,839 2,881 one 25 4 29 7 | 60 2,843 | 2,910 
Total 780 | 12,866 | "87, 661 | 101,307 669 6,080 | 10,659 \7, 408 1,449 | 18,946 | 98,320 | 118,715 
New South Wales 
) | | | } 
|. Treatment of Non-metalliferous Mine and | | 
Quarry Products .. bE me ag 27 | 520 8,329 | 8,876 | 9 134 | 368 Sil | 36 | 654 8,697 9,387 
ll. Bricks, Pottery, Glass, etc. .. BS S| 41 | 933 | 10,486 | 11,460 | 13 179 | 956 | 1,148 |] 54 1,112 | 11,442 12,608 
ll, Chemicals, Paints, Oils, etc. a 47 1,014 | 15,945 | 17,006 | 62 1011 | 5,152 6,225 || 109 | 2,025 | 21,097 | 23/231 
IV. Industrial Metals, Machines, Conveyances 1,433 | 22,413 | 173,022 | 196,868 237 4,558 | 24,771 29,566 1,670 | 26,971 | 197,793 | 226,434 
V. Precious Metals, Jewellery, Plate .. Se 36 269 1,085 | 1,390 | 13 | 130 411 554 | 49 | 399 1,496 1,944 
Vi. Textiles and Textile Goods (not dress) 63 774 7,661 8,498 244 2,090 9,729 12,063 307 2,864 17,390 20,561 
Vil. Skins and Leather (not eloching: or foot-| | | | | | | | 
wear) On : AA 20 269 2,953 3,242 29 258 | 1,497 1,784 49 527 | 4,450 5,026 
VII, Clothing (except knitted) 154 1,316 8,166 9,636 | 1,065 | 6,541 | 24390 | 31,996 || 1,219 7,857 | 32,556 | 411632 
1X. Food, Drink, and Tobacco .. 192 2,659 | 23,475 | 26,326 202 2,339 9,368 | 11,909 394 4,998 | 32,843 | 38,235 
X. Sawmills, Joinery, etc. ac 158 | 1,963 | 14,137 | 16,258 | 18 | 279 | 985 | 1,282 || 176 | 2,242 | 15,122 17,540 
XI. Furniture of Wood, Bedding, etc. 98 882 | 5,117 6,097 Pv} 247 1,655 1,924 120 1,129 6,772 | 8,021 
XIL. Paper, Printing, etc. 223 3,028 | 19,173 | 22,424 || 184 | 1,946 | 6,791 8,921 1 407 4,974 | 25,964 | 31,345 
XIll, Rubber 37 441 | 5,471 | 5,949 || 22 291 1,239 1,552 59 732 6710 | 7,501 
XIV. Musical Instruments — 2 | 19 281 | 302 \| 16 | 118 134 || 2) 35 399 | 436 
XV. Miscellaneous Products 85 | 886 6,528 7,499 76 658 3,674 4,408 l6l 1,544 | 10,202 11,907 
XVI. Heat, Light, and Power 7 | 48 5,457 | 5,512 | aaa 34 20 | 54 || 7 | 82 5,477 | 5,566 
Total 2,623 | 37,434 | 307,286 | 347,343 || 2,196 | 20,711 | 91, 124 114,031 |) 4,819 | 58,145 |398,410 | 461,374 


STATISTICAL REGISTER 


No. 32. Factories in Statistical Divisions of N.S.W., 1961-62 and 1962-63 


| | | | 
| 
Value of | | | | | 
Plant and | Salaries and | Materials Fuel and | Value of | Value of 
| 
| 
! 


Average 
Number 


Statistical Division Employed 
* 


Machinery, | Wages Paidt | Used Power Usedt | Output Production] 


Fixtures SECs 


Value of | 
| 
| 


| 
i 


a 


1961-62 


Cumberland— | | | 
Metropolis .. ..| 15,109 | 341,978 364,427,304 314,764,343 360,475,357 850,443,039 | 37,165,388 | 1,574,860,052/687,251,625 
Balance aA 36 339 | 7,329 | 28,820,407 | 8,676,299 | 7,001,102 | 18,823,453 | 597,943 | 31,935,396) 12,514,000 
| | | | 
North Coast .. ..| 1,041 | 8,103 | 7,253,370 | 7,782,907 | 6,891,786 | 22,945,415 | 1,297,744 | 37,292,339) 13,049,180 | 
Hunter and Manning— | 
Newcastle .. ..| 847 | 33,657 | 25,861,227 | 77,098,419 | 38,840,134 118,903,921 17,671,266 
Balance a _.| 1,293 | 14,254 | 22,081,741 | 38,718,135 | 13,270,814 | 24,049,037 | 5,491,856 
South Coast— | | | 
Greater Pr ocneene 515 | 27,219 | 35,879,759 |157,305,935 | 33,586,166 |126,028,169 | 24,294,141 234,335,682) 84,013,372 | 
Balance ae 517 | 3,907 5,840,481 | 6,669,190 | 3,612,229 | 9,015,086 | 1,344,457 | 18,612,679) 8,253,136 


205,795,131} 69,219,944 
62,374,659| 32,833,766 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Northern Tableland .. 315 | 1,662 | 1,373,629 | 1,699,059 1,252,381 | 2,115,558 | 195,813 4,939,828| 2,628,457 
Central Tableland .. 770 | 8,928 | 14,779,361 | 29,717,774 | 8,161,839 | 14,234,362 | 3,372,093 | 38,292,139) 20,685,684 | 
Southern Tableland .. 330 | 2,345 | 12,981,918 | 2,543,197 | 2,068,355 | 3,622,630 199,099 9,287,038} 5,465,309 | 


North Western Slope, 407 | 2,417 | 3,660,095 | 3,090,173 2,079,111 5,440,407 | 464,242 | 10,703,113) 4,798,464 
Central Western Slope} 384 | 1,991 1,867,392 | 1,014,374 1,574,857 | 3,395,995 | 196,490 | 6,749,387, 3,156,902 | 


South Western Slope. . 759 | 5,365 110,899,056 | 14,521,611 | 4,444,440 | 11,277,904 508,397 23,382,604 11,596,303 | 


North Central Plain .. 190 | 1,016,836 | 494,244 707,739 | 2,036,745 | 65,708 3,584,642) 1,482,189 
Central Plain .. a6 130 | 493,112 | 307,024 | 320,246 433,706 37,725 1,096,915 625,484 | 
Riverina : Sa 464 | 4,928,704 | 4,597,333 | 2,710,115 | 9,693,615 | 373,119 16,219,308) 6,152,574 
Western Division ..| 219 | 1,318,191 1,635,126 1,072,880 1,207,103 634,815 3,921,681) 2,079,763 


Total, N.S.W. . .| 23,629 | 464,916 (643,482,583 |670,635,143 488,069,551 |1,223,666,145 | | 93,910,296 | [2, 283,382,593) 965, 806,152 


1962-63 


Cumberland— 
Metropolis .. ..| 15,168 | 352,667 |393,057,737 |329,515,892 380,245,395 909,119,581 | 38,201,185 | | ,681,478,620 734,157,854 | 
Balance a =a 357 | 7,676 | 29,964,345 | 10,081,738 7,559,566 | 21,953,571 794,266 37,820,848 15,073,011 
| | | 


North Coast .. .| 1,038 | 8,236 | 7,567,310 | 8,469,342 | 6,911,197 | | 22,214,120 | 1,303,861 36,662,923) 13,144,942 | 
Hunter and Manning— 
Newcastle .. Bt 858 | 33,218 | 28,375,034 | 85,871,080 | 39,319,521 |123, 784,939 
Balance we ..| 1,290 | 14,608 | 31,387,062 | 57,467,646 | 13,746,836 | 26,438,702 | 


South Coast— 


| 17,037,601 | 208,313,104 67,490,564 | 
Greater Miclonsene 523 | 28,743 | 37,384,579 |158,870,003 | 36,333,310 |146,823,394 r 27,392,459 | 270,086,245) 95,870,392 
| 
| 
| 


6,320,922 | 69,592,940) 36,833,316 


Balance a9 : 516 | 4,088 | 6,808,847 | 8,422,071 — 3,934,501 | 9,392,360 | 1,474,651 | 19,796,087) 8,929,076 


206,829 5,373,310. 2,792,389 | 
3,548,347 | 40,626,739| 22,620,419 
203,385 | 9,363,949} 5,478,005 


Northern Tableland .. 308 | 1,691 | 1,467,165 | 1,693,464 1,318,042 | 2,374,092 | 
Central Tableland... 766 | 9,128 | 15,172,336 | 30,048,906 | 8,526,972 | 14,457,973 
| Southern Tableland .. 335 | 2,452 | 13,279,508 | 2,607,439 | 2,210,268 | 3,682,559 


North Western Slope} 411 | 2,488 | 3,806,164 | 3,057,298 2,193,919 | 5,517,126 | 436,047 10,848,341! 4,895,168 
| Central Western Slope} 389 | 1,985 | 2,093,992 | 1,170,923 1,642,084 | 3,427,821 208,390 6,976,966| 3,340,755 
South Western Slope. . | 757 | 5,454 |111,101,782 | 14,866,723 | 4,624,075 | 11,493,219 | 532,117 27,934,436] 15,909,100 
191 958 1,277,339 628,660 751,030 | 2,197,221 66,460 3,853,625 1,589,944 | 
Central Plain .. 137 499 | 497,522 | 318,611 360,639 473,700 38,642 1,103,745) 591,403 | 
Riverina 472 | 3,258 | 5,272,239 | | 4,711,586 | 2,870,920 10,175,965 377,577 17,183,986) 6,630,444 | 
Western Division 213 | 1,256 1,253,394 | | 1,389,798 | 1,059,941 1,297,716 | 611,739 | 4,005,717) 2,096,262 


North Central Plain . 


| 
| 
| 
23,729 | 478,405 689,766,355 719,191,180 513,608,216 1,314,824,059 | 98,754,478 | 2,451,021,581|1,037,443,044 


Total, N.S.W. 


* During period of operation, including working proprietors. 
t Excludes drawings by working proprietors. 

t¢ Includes cost of water and lubricating oil. 

| Value added to materials by the process of manufacture. 


No. 33. Factories in Statistical Divisions of N.S.W., by Class of Industry, 1962-63 


| Treatment | | | | 


| of Non- | Bricks, Chemicals, lndustrial Precious Texciies | Skins and Clothi Food | Furniture | P. Miscell H 
nae ner metalliferous) Pottery, | Paints, etait Metals, te Sanes: ot ae | ayers snd |, Sawmills, | of Wood, | eecey Musical ice a A pene Total, 
esate eee "Ming and| "lac | ie” | Maghiess /jewetery, | Tarte | (not 4. | (ersens | Orink: tnd scinervetc, “Beading, | PYIMnes | Rubber lncrumene| gaeput, | Ligh and | qi/Claies 
| Products veyances (not dress) | footwear) 
Number of Establishments 
| | | 
| Cumberland— | | | 
Metropolis .. as ae He 271 | 208 540 | 6,202 304 386 277 2,570 1,161 | 840 654 975 109 29 631 i 15,168 | 
| Balance ae ate ite a 14 | 5 10 164 2 9 2 36 | 43 38 2 I 4 | 15 l 357 
| North Coast .. as a a | 19 | if 6 398 7 I 3 77 192 266 13 15 15 VW 8 1,038 | 
| Hunter and Manning— | | | | 
Newcastle .. a a wa 22) | 13 10 | 426 15 10 3 101 | 89 74 35 26 8 o. 21 3 858 
Balance Ae ae ie ote 37 | 13 I 528 | 10 HW} 3 114 | 218 253 22 30 16 | 12 a 1,290 | 
South Coast— | | 
Greater Wollongong Pe at 22 12 5 283 8 5 Se 7\ 44 39 10 8 6 | 4 6 523 | 
| Balance a "ire ae a 14) 4 3 211 ie | | 42 99 107 5 13 6 Ui 516 
| Tableland— | | 
Northern be Ae ne ns 6 | 3 5 117 | a 33 54 62 6 i 6 3 4 308 
Central ah ns ie ae 25 | 8 5 328 6 3 2 97 133 89 17 20 14 | 8 10 766 
Southern fe ae ae tel 13 3 2 163 3 3 I 31 48 42 4 9 6 3 4 335 
| Wester Slope— | | | 
North A ae is ae 17 | 6 P 208 2, | 3 | 32 67 44 4 10 7 | 4 4 411 
Central sa A p tego 10 | 6 3 196 3 1 | 34 | 67 40 3 12 8 3 3 389 
South as a on we 17 | 10 4 367 | z 5 | 3 83 116) 75 13 20 | 19 in| Ts 757 
Plains— | 
Northern a ne x se 5 | ce | 89 | as | | 221 33 30 2 4 2 | ae 19] 
Central ie we re ae ete | ay aH eee 79) | ee | as 14 2104) 15 2 4 I | 137 
Riverina me i cs 4 17 7 3 | 220 a 2 one 44 102 44 | 8 i) 6 2 z 472 
Western Division Oe fe | 3 I} 3 | 108 | fone ! | | | 22) | 43 14 2 8 | 7a 213 
| Total sa oe a ae aA 512 307 | 612 | 10,087 | 365 | 440 | 302 3,423 2,530 2,072 802 1,187 | 234 36 731 89 23,729 
Persons Employed * 
Cumberland— | | | | | ) | | Nl 
Metropolis .. ae ~ eal 4,879 |; 10,165 | 20,197 159,921 | 2,068 | 17,624 | 5,112 37,151 | 28,323 | 9,255 | 8,359 28,165 | 6,875 399 «11,495 2,679 | 352,667 
Balance Be an ae Bol 212 109 128 3572 6 629 87 1,131 535 | 228 6 406 17 50 537 23 7,676 
North Coast... me ee we 7S: | 86 104 | 1,965 | 12 2 4 425 | 2,439 25552 23 297 | 72 aoe 43 137 8,236 
Hunter and Manning— | | | | | 
Newcastle .. we me Beat 977 | 876 | 332 | 26,681 | 33 404 22 917 | 1,088 | 595 221 564 | 67 3 148 290 33,218 
Balance s a a | 198 406 | 1,644 4,054 | 17 1,591 7 1,086 | 1,922 | 2,418 104 317 65 i} 33 745 14,608 
| South Coast— | | | | | 
Greater Wollongong oe ; 1,274 520 | 377 22,683 | 29 297 asta 1,691 507 268 39 192 178 i} 12 675 28,743 
Balance a8 iG Fs | 559 | TER 56 789 | ee | | 2 222 827 | 793 | 9 553 144 tate 17 37 4,088 
Tableland— | | | | | 
Northern ue ar ell 25 35: | 32 544 | a } 6 | 132 334 | 441 | 14 76 15 oe | 8 29 1,691 
Central on an ae fall 1,017 | 65 | 22 4,000 | 6 327 10 | 820 1,252 | 726 | 40 | 298 | 34 ! 66 444 9,128 
Southern iM ne a | 83 | 49 19 916 6 | 394 2: 277 227 300 10 | 925)| 16 ae 6 55 2,452 
| Western Slope— | | | | 
North ap ae = Sl 81. 56 | 21 997 | ol 6 | 3 104 685 | 267 Il 119 | 31 3 10 94 2,488 
Central nn at Fe 2a 43 52 82 942 6 6 ue 109 413 197 30 79 20 ees 9 24 1,985 
South ais we ae a0 (eT 83 | 4l 1,997 16 209 4 661 | 1,114 731 25 274 50 zo 36 102 5,454 | 
Plains— | | 
Northern I 2 PR 362 ae | 7 5 64 187 271 24 43 3 nee J ar 958 
Central ne oe ane 260 | | ae | 39 69 103 2 23 ! aa shh 2 499 | 
Riverina : 78 54 213 1,015 | bes 3 el 129 1,332 | 289 24 | 97 13 co 4 7 3,258 
| Western Division | 9 12 34 | 407 me Nat | a2 316 72 | 102 2 eo nee 226 1,256 
————— | ee ee | ee ee, | NA cee | ee | ee | Ce SRL | eee | We ete ied | Cee | 
| Total | 9,632 12,649 | 23,302 | 231,105 2,199 21,500 5,265 45,030 41,570 19,506 8,895 | 31,697 7,603 458 12,425 5,569 | 478,405 


SANOLOVA 


* Average during period of operation, including working proprietors. 
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No. 34. Factories i in Statistical Divisions and Local Government Areas of (N.S.W,, 1959-60 to 1962-63 


Establishments | Persons Employed * | Salaries and Wages Paid ¢ 


1959-60 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 
| | | | 


Division and Local Government Area | 7 = = 
| 
| 


| | 
| Metropolis— | | 
Municipalities— | | | 
City of Sydney .. ae ah a ; | : | 124,937 | 122,145 116,808 115,883 |) 121,336,024 | 124,387,513 | 121,770,328 | 122,789,106 | 


Ashfield .. ae ac es ore | | | 5,026 4,661 4,489 4,756 4,671,305 | 4,597,390 4,408,090 4,751,546 | 
Auburn .. ee on ss ws rel | 18,233 19,081 18,521 20,098 || 19,047,235 | 20,955,036 | 20,540,585 | 23,190,433 | 
Bankstown a he Fe rk | 2 | 24,204 25,159 25,438 26,947 || 23,491,384 | 25,975,536 | 27,012,842 | 28,964,048 | 
Blacktown (Part) 1 ies a0 Ais || | 1,727 | 2,182 2,153 2,571 1,735,457 | 2,274,724 2,357,577 2,795,074 
Botany .. Bh a on Sal | | 17,154 17,475 17,274 17,963 18,994,289 | 19,918,159 | 20,081,453 | 21,220,516 | 
Burwood Bb ae se ar a 2,317 | 2,326 2,274 2,392 2,014,736 2,125,694 2,028,269 2,159,935 
Canterbury a0 os ae: ie 56 | | 10,566 10,330 9,504 10,522 9,810,930 9,553,027 9,150,677 10,478,074 | 
Concord .. ss wis a os Be i| 8,258 8,316 | 7,918 8,070 || 9,213,122 9,688,322 | 9,270,095 9,608,413 | 
Drummoyne Be ae — a Be 6,396 | 6,371 6,006 6,223 || 6,662,043 6,854,565 6,544,136 6,962,143 
Fairfield .. a oo Ee fe | | 3,751 3,889 | 3,606 3,988 4,080,684 4,440,304 | 4,117,018 4,583,192 
Holroyd .. sts Ss ae Ap oe 2,809 3,164 3,035 4,040 || 2,604,254 2,904,029 | 3,044,713 4,244,704 
Hunter’s Hill... e Be as sis | 135 170 174 198 | 116,452 163,711 182,645 195,050 | 
Hurstville Re ve ae Be Ag| | | 4,044 | : 5,507 5,813 3,771,544 4,945,456 5,533,720 5,862,925 
Kogarah .. a oe os os as | | | 2,149! 2,231 2,236 1,769,892 1,891,231 1,948,793 2,005,838 
Ku-ring-gai a ie ae Ba Be 604 694 7.7 454,795 502,256 575,830 632,906 | 
Lane Cove ie ne oe 16 x3 1,790 2,164 2,298 1,628,317 1,865,810 2,281,417 2,612,053 
Leichhardt : ne xe as 16,366 15,427 15,235 16,041,219 16,826,491 16,141,631 16,378,590 
Liverpool (City) (Part) T oe ae re | | 3,717 3,924 3,532 || 3,891,719 4,257,532 4,249,155 4,180,361 
Manly : on os Sb | 1,003 856 893 764,199 740,450 708,965 737,736 
Marrickville os ae ss es sell 21,130 18,633 20,252 || 19,876,239 | 20,050,829 18,867,903 | 20,621,269 | 
Mosman .. Bo ms aa sis be 461 480 468 | 348,105 400,196 409,545 438,151 | 
North Sydney .. as ae Ae te 4,376 4,036 3,785 3,900,761 3,992,420 3,973,511 3,706,384 | 
Parramatta Grey) § ae ats as a | | 21,743 21,251 22,263 23,289,588 | 25,400,302 | 24,078,406 | 26,386,891 
Randwick ori bas oo = | | 8,075 6,877 6,756 8,339,917 | 8,369,916 7,851,747 7,883,682 
Rockdale .. as a oe is a 7,806 8,079 8,256 || 7,377,450 8,019,660 8,183,219 8,692,345 
Ryde ap ae Be ys fe 5 5,606 6,430 6,687 || 5,239,245 5,803,409 6,560,477 7,361,006 
Strathfield ae oF as a0 ell | | | 7,277 7,395 7,751 7,447,588 8,211,392 | 7,961,391 8,703,694 | 
Waverley a at Br fs ans | | ,833 1,795 1,775 | 1,330,399 1,390,647 | 1,477,798 1,456,215 
Willoughby ee Oe ors Be en | 5,985 6,217 6,202 5,661,769 6,277,092 6,551,870 6,794,753 | 
Woollahra vs oe Be = ae | 1,050 954 1,003 729,994 713,414 701,527 758,988 | 


YALSIDAY IWOILSILVLS 


Shires— | | 
Baulkham Hills (Part) {[ es Be 7 | | 717 767 577,438 698,884 678,177 758,917 
Hornsby (Part) §] me ee Fe oe | 2,003 1,945 || 1,643,634 1,867,609 | 1,979,579 1,959,826 
Sutherland ae Re a6 oe ae | | ; i 4,978 5,233 || 4,032,820 4,677,040 5,534,110 5,881,154 
Warringah a: ie oe an 7 | | | 4,130 4,841 3,003,230 | 3,472,923 | 3,718,158 4,489,477 


Total, Metropolis .. -. es we ee 14,781 15,051 | ; | 350,272 353,140 | 341,978 352,667 || 344,897,777 | 364,212,969 | 360,475,357 | 380,245,395 | 


* Average during period of operation, including working proprietors. 

t Excludes drawings by working proprietors. 

t Includes details for Cockatoo Island. 

4 These areas are divided between Metropolis and Balance of Cumberland 

§ Blacktown Shire was proclaimed a Municipality on I7th June, 1961. From 13th July, 1959, part of the former Blacktown Shire was transferred to Parramatta Municipality. 


No. 34. Factories in Statistical Divisions and Local Government Areas of N.S.W., 1959-60 to 1962-63 (continued) 


Division and Local Government Area 


Establishments 


Persons Employed * 


Salaries and Wages Paid + 


1959-60 


1960-61 


1961-62 


1962-63 


1959-60 


1960-61 


| 


1961-62 1962-63 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 
£ £ £ £ 
Balance of Cumberland— 
Municipalities— 
| Blacktown (Part) | § 37 40 45 49 944 1,016 1,039 1,104 991,227 | 1,055,518 | 1,133,837 | 1,363,674 
Camden (Part) t .. 8 10 10 1 58 70 73 77 59,722 67,064 79,232 88,047 
Campbelltown... 33 37 40 42 678 740 661 706 494,310 566,215 536,744 560,080 
Liverpool (City) (Part) 3 2 | 2 39 39 33 37 38,280 34,219 34,073 36,680 
Penrith (City)... 138 142 146 150 4,522 4,727 4,555 4,813 4,051,601 | 4,344,156 | 4,422,351 | 4,706,663 
Windsor .. 60 6l 61 62 766 772 778 78\ 577,994 639,624 627,872 674,347 
Shires— 
Baulkham Hills (Part) § 19 19 20 2I 79 8I VW 88 51,577 64,667 96,411 73,786 
Hornsby (Part) § = 16 13 16 20 75 77 79 70 56,030 68,712 70,582 56,289 
| Total, Balance of Cumberland 314 324 339 357 7,161 7,522 7,329 7,676 6,320,741 | 6,840,175 | 7,001,102 | 7,559,566 
| Total, Division of Cumberland .. 15,095 15,375 15,448 15,525 357,433 360,662 349,307 360,343 || 351,218,518 | 371,053,144 | 367,476,459 | 387,804,961 
| North Coast— 
Municipalities— 
| Ballina 30 27 27 27 217 194 182 173 153,113 144,076 145,724 131,344 
Casino || .. 55 54 57 57 373 392 414 421 274,702 298,277 328,619 362,526 
Grafton (City) 120 124 116 113 981 948 875 897 768,612 754,220 739,121 778,320 
Kempsey .. 7\ 68 68 67 408 406 390 361 291,605 303,480 306,903 278,820 
Lismore (City) 169 167 165 161 1,316 1,308 1,316 1,333 974,361 1,007,071 | 1,053,171 1,045,395 
Mullumbimby 18 18 17 19 Wl 104 101 Wl 80,456 79,464 82,984 83,036 
Shires— 
Bellingen .. 62 57 60 59 576 547 509 494 435,780 433,745 411,786 411,263 
Byron... 38 38 35 34 262 272 257 246 205,504 220,336 222,027 186,910 
| Coff’s Harbour .. 90 95 96 107 638 662 634 677 455,065 503,272 492,516 503,877 | 
| Copmanhurst v/ 6 7 8 126 121 166 208 125,976 148,594 157,067 234,830 | 
Gundurimba 6 F 5 : : : ses res as ead | 
Kyogle 66 66 65 65 532 497 455 47| 406,23 | 389,982 370,050 384,483 
Maclean 32 34 34 33 238 223 256 258 205,984 199,818 266,587 279,361 
Macleay 40 37 34 30 74l 772 756 741 667,173 750,305 824,724 741,448 
Nambucca 66 58 59 62 428 375 388 407 293,026 277,546 293,397 293,984 | 
Nymboida 14 15 14 i 142 152 145 94 123,738 128,904 118,876 84,742 
Terania 20 19 18 19 108 VI 91 90 86,351 | 88,882 73,174 61,343 
| Tintenbar 10 10 9 i 26 25 22 28 5,670 8,446 9,366 13,651 
| Tomki || .. 8 8 8 6 46 44 45 42 30,545 29,319 28,866 29,668 
Tweed 113 114 115 113 814 878 836 914 638,493 701,151 723,705 776,491 
Ulmarra \7 18 14 15 79 76 48 54 50,441 52,241 34,100 27,162 
Woodburn 25 26 23 21 237 206 217 216 182,540 171,518 209,023 202,543 
| Total, North Coast .. 1,071 1,059 1,041 1,038 8,399 8,313 8,103 8,236 6,455,366 | 6,690,647 | 6,891,786 | 6,911,197 
| 


| 


* Average during period of operation, including working proprietors. 


t Excludes drawings by working proprietors. 
¢ Camden Municipality is divided between Balance of Cumberland and South Coast. 


‘| These areas are divided between Balance of Cumberland and Metropolis. 
§ Blacktown Shire was proclaimed a Municipality on 17th June, 1961. 


|| Revised. 
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No. 34. Factories in Statistical Divisions and Local Government Areas of N.S.W., 1959-60 to 1962-63 (continued) 


fl 
Establishments | Persons Employed * Salaries and Wages Paid ¢ 


Division and Local Government Area = _ 
1959-60 1960-61 1961-62 1959-60 | 1960-61 1961-62 1962-63 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 1962-63 | 


- | ae are £ 
Hunter and Manning— 


Municipalities— | 
Newcastle (City) ve ws a os 32,696 35,741,132 | 38,819,573 | 38,840,134 | 39,319,521 
Cessnock, Greater (City) ‘ip Bi oe 916 619,875 710,955 748,175 795,676 
Maitland (City) .. ee ao oe ae 2,827 2,415,606 2,547,958 2,459,944 2,657,051 
Muswellbrook .. ee a Nb aa 400 372,075 374,050 366,219 363,607 
Port Macquarie .. ae ee Bh is | 104 77,772 82,027 74,077 71,736 
Singleton 4] Be ae or oS a 274 207,500 232,033 229,525 239,296 
Taree Ar oe a ae a ee 793 563,497 604,158 626,929 643,529 
Wingham <: es is re Re | 236 185,075 184,033 200,863 192,347 
Shires— 
Dungog .. we “3 ye 5% a 212 181,183 173,940 166,051 172,465 
Gloucester ats oe i Ns ie 202 154,225 172,221 168,340 179,342 
Gosford .. oe ae a an be 1,104 781,806 881,280 879,923 892,737 
Hastings .. a as oe is a | 866 714,283 686,774 715,165 734,471 
Lake Macquarie— | 
Newcastle Urban Area (Part) nA ae 2,045 1,832,528 2,046,793 2,562,406 2,756,883 
Remainder ; ae aie ats oe 758 677,430 824,532 849,112 904,122 
Manning .. ae a a 18 as | 356 273,965 250,890 230,827 236,695 
Muswellbrook .. a ae a oe 34 18,885 26,368 31,681 29,930 
Patrick Plains{| .. me se oe a; 24 15,525 16,840 16,989 13,847 | 
Port Stephens .. ae a ae te 3 2,148 2,568,091 2,508,679 2,153,376 2,115,988 
Scone ae ae ers ibe a a | 237 186,986 187,837 194,805 116,294 
Stroud... ue 2 a ae 361 256,399 269,731 249,330 247,514 
Wyong .. ae 2 Se ae ia 430 266,280 302,198 347,077 383,306 


Total, Hunter and Manning Y: a0 Sd | 47,023 48,110,118 | 51,902,870 | 52,110,948 | 53,066,357 


ELE 


South Coast— 
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Municipalities— 
Wollongong, Greater (City) .. AG a0 | 28,762,839 | 32,796,287 | 33,586,166 | 36,333,310 
Bega ws ae ee a 166,381 165,536 176,269 179,182 


136,536 165,069 169,791 177,971 


Beis es Ie eee 204,327 238,136 204,788 206,278 


Camden (Part) ¢ 
Kiama . ae eh Ae ate | 117,963 118,871 110,742 106,995 
Shellharbour oe ats ss be ae 47,820 92,996 97,968 102,827 
Shires— 
Eurobodalla ac ne a ne a | 259,253 264,987 249,883 247,144 
Imlay ar we as de ae an 209,998 241,609 269,688 277,960 
Mittagong aie wt ae a i 72,319 72,833 85,805 85,436 
Mumbulla iy: as br bs ag 47,915 56,220 60,062 66,804 
Shoalhaven “i Be Se ‘te 1,177,676 1,237,777 1,285,332 1,519,880 
Tallaganda NGF ze a ae ao 33,747 30,920 36,776 33,848 
Wingecarribee .. re Ae we - 581,489 633,499 637,768 694,194 
Wollondilly Ss * bis ns ws | 212,996 233,094 227,357 235,982 


Total, South Coast .- +. es ts 31,126 32,031,259 | 36,347,834 | 37,198,395 | 40,267,811 


® Average during period of operation, including working proprietors. 

t¢ Excludes drawings by working proprietors. 

+ Camden Municipality is divided between South Coast and Balance of Cumberland. 

|] From Ist July, 1962, part of Patrick Plains Shire (3,050 acres, with an estimated population of | ,400) was transferred to Singleton Municipality. 
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No. 34. Factories in Statistical Divisions and Local Government Areas of N.S.W., 1959-60 to 1962-63 (continued) 


Division and Local Government Area 


Establishments 


Persons Employed * 


Salaries and Wages Paid ¢ 


1960-61 1961-62 


7,744,050 


8,048,097 


8,161,839 


1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1959-60 1962-63 1959-60 1960-61 1961-62 | 1962-63 
£ £ rs £ 
Northern Tableland— 

Municipalities— | | 
Armidale (City) .. 63 66 66 64 393 413 414 419 271,531 322,625 342,963 355,409 | 
Glen Innes ‘ 46 44 49 47 281 280 292 321 197,853 220,601 220,410 | 244,774 | 
Inverell 62 65 77 75 333 343 398 405 253,407 253,394 281,095 | 317,821 
Tenterfield 29 31 29 26 123 119 100 %6 83,337 80,790 66,463 73,024 | 

Shires— 

Dumaresq.. 5 5 4 4 45 4l 30 28 40,709 34,689 | 28,068 29,498 
Guyra oe oA 17 17 17 16 68 63 66 67 41,023 35,845 40,700 40,955 
Macintyre (Part) t 4 4 4 4 29 30 30 31 26,730 32,154 31,626 34,959 
Severn... ns 12 13 13 14 31 39 35 33 11,401 18,331 17,687 14,415 
Tenterfield 15 17 14 15 141 138 119 117 117,452 121,807 109,258 | 99,215 
Uralla 25 24 24 24 73 69 72 65 32,259 32,345 34,331 | 33,189 
Walcha 19 19 18 19 131 135 106 109 93,635 93,078 79,780 74,783 | 
Total, Northern Tableland .. 297 305 315 308 1,648 1,670 1,662 1,691 1,169,337 1,245,659 1,252,381 1,318,042 
Central Tableland— | 
Municipalities— 
Bathurst (City) .. oe 94 94 95 97 1,306 1,393 1,478 1,434 1,128,492 1,142,678 1,205,354 1,282,935 
Blue Mountains (City) .. I 109 III 108 420 389 394 432 244,896 226,639 239,451 298,779 
Cowra... ee : 49 51 54 56 454 435 466 478 380,185 393,787 442,416 | 440,209 
Lithgow (City) .. 63 60 58 61 2,089 2,091 2,110 2,159 1,855,748 1,979,610 1,865,075 1,851,074 
Mudgee .. Ap 4| 42 45 46 214 197 222 215 145,784 142,725 158,716 161,554 
Orange (City) 153 164 163 159 2,222 2,115 1,956 1,984 1,948,685 1,935,594 1,822,615 1,893,349 
Shires— 
Abercrombie II 9 7 8 19 | 13 13 12 312 a 500 1,520 
Blaxland 33 31 25 28 699 698 726 760 | 679,386 737,245 835,323 | 878,283 
Canobolas. . 8 u/ 5 5 68 59 63 a 51,668 45,648 56,653 68,442 
Colo ae Be 14 15 13 12 69 72 58 66 31,659 48,876 43,327 51,730 
Coolah (Part) § .. 14 14 13 | 14 49 | 33 32 38 28,300 14,861 10,658 11,169 
Crookwell AG 25 25 26 | 27 101 98 104 108 | 49,025 49,834 56,713 58,289 
Cudgegong 23 2I 23 20 89 85 94 86 | 63,611 64,949 75,128 68,191 
Lyndhurst. . 32 29 30 26 102 72 7\ 7\ 62,586 42,083 43,321 41,098 
Merriwa 15 15 15 13 40 | 38 39 30 || 19,922 19,462 20,977 14,276 
Oberon 13 13 ii i 152 | 202 216 301 | 139,719 232,528 252,938 | 397,072 
Rylstone .. 23 22 24 19 649 705 673 673 | 763,398 807,362 859,502 | 838,948 
Turon 6 5 5 5 12 | 12 9 9 || 7,014 6,017 4,225 4,673 
Waugoola Re 13 10 9 10 28 23 21 19 11,143 13,298 13,217 12,429 
Wellington (Part) § 43 38 38 4l 185 178 183 181 | 132,517 144,901 155,730 152,952 
peel eh jabieand 784 774 770 766 8,967 8,908 8,928 | 8,526,972 


* Average during period of operation, including working proprietors. 


t Excludes drawings by working proprietors. 


¢ Macintyre Shire is divided between Northern Tableland and North Western Slope. 
1 Coolah and Wellington Shires are divided between Central Tableland and Central Western Slope. 
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No. 34. Factories in Statistical Divisions and Local Government Areas of N.S.W., 1959-60 to 1962-63 (continued) 


Division and Local Government Area 


Establishments 


Persons Employed * 


Salaries and Wages Paid t 


1959-60 | 1960-61 1961-62 | 1962-63 || 1959-60 1960-6 | 1961-62 1962-63 || 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 
| | | = | z 
| | | £ £ £ £ 
Southern Tableland— | 
Municipalities— | 
Bombala 15 | 15 12 | i || 76 8l 66 66 43,824 53,925 48,896 48,808 
Cooma .. Ae 43 | 4l 4l 43 306 255 198 234 310,599 234,175 179,580 210,337 
Goulburn (City).. 2) 113 109 | 107 || 1,492 1,340 1,268 1,201 1,162,455 1,135,778 1,113,118 1,089,105 
Queanbeyan : él 64 66 | 66 | 395 423 383 474 350,083 373,776 | 369,298 448,868 
Yass 35 36 35) | 40 || 140 145 132 156 85,151 81,062 85,386 109,245 
| | 
Shires— | 
Bibbenluke 8 7 9 9 | 46 36 53 59 30,144 27,564 55,098 42,687 
Goodradigbee 7 6 6 5. 37 32 | 31 30 35,317 35,617 37,770 | 36,497 
Gunning I I 10 | 9 II 42 43 | 35 35 21,491 23,856 21,911 24,035 
Monaro 6 5 5 5 | 24 30 20 30 15,469 23,526 14,903 46,641 
Mulwaree II 9 10 10 4l 31 33 33 20,306 20,859 24,376 26,764 
Snowy River 16 16 16 | 18 || 92 76 86 94 94,487 76,596 99,275 111,411 
Yarrowlumla 13 12 | i 2 || 49 44 40 40 21,331 17,397 18,744 15,870 
Total, Southern Tableland 338 | 335 | 330 | 335 || 2,740 2,536 2,345 2,452 2,190,657 | 2,104,131 2,068,355 2,210,268 
| | 
North Western Slope— 
Municipalities— | 
Gunnedah... 49 51 52 58 | 315 281 243 276 234,621 212,060 179,677 214,708 
Manilla .. : : | i} - me ; oe ee = eS 
Quirindi .. a 28 | 26 24 | 24 | 102 97 102 92 59,995 70,977 81,449 73,663 
Tamworth (City) 157 | 163 71 | 173 |} 1,422 1,446 1,463 1,504 1,283,173 1,320,418 1,378,241 1,461,132 
| | 
Shires— | 
Ashford i | I 12 | 99 98 94 90 89,169 91,045 85,334 89,150 
Barraba 16 16 19 | 20 || 78 55 53 57 50,227 39,180 34,075 35,251 
Bingara 16 | 16 16 | 15 55 53 50 51 32,154 34,291 33,237 33,497 
Cockburn.. : 1s | 18 19 19 60 66 76 78 52,069 54,064 62,229 63,258 
Liverpool Plains .. 9 10 | 9 | 9 40 40 39 45 31,634 34,544 37,094 36,968 
Macintyre (Part) ¢ 9 7 7s | 7 20 20 21 23 6,109 6,968 8,303 10,298 
Mandowa 4 Se : ; one er FA nas 
Manilla { .. 17 17 18 is | 58 54 52 60 28,500 31,189 27,914 35,745 | 
Murrurundi 15 | 15 14 | 13 |] 38 36 33 28 14,535 16,933 12,698 9,137 
Nundle 6 | 6 6 | 6 16 12 13 12 | 9,740 8,113 9,621 7,702 
Peel 22 20 18 | 17 128 79 86 73 | 88,800 60,186 67,701 60,366 
Tamarang .. 6 6 Baal 5 12 15 12 10 3,672 4,871 5,033 4,990 
Yallaroi 20 19 17 | 16 99 97 80 83 61,155 66,866 56,505 58,054 
|| 
Total, North Western Slope 399 | 401 407 | 411 i 2,542 2,449 2,417 2,488 || 2,045,553 2,051,705 2,079,111 2,193,919 


* Average during period of operation, including working proprietors. 


t Excludes drawings by working proprietors. 


t Macintyre Shire is divided between North Western Slope and Northern Tableland. 
{ From Ist January, 1960, Manilla Municipality and Mandowa Shire were amalgamated to form Manilla Shire. 
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No. 34. Factories in Statistical Divisions and Local Government Areas of N.S.W., 1959-60 to 1962-63 (continued) 


Division and Local Government Area 


Establishments 


| 
| 
| 


Persons Employed * 


Salaries and Wages Paid t 


| 
i 
| 


| 
| 


| 
| 
| 


1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1959-60 | 1960-61 1961-62 1962-63 

| “| - 7 

| I | £ is £ £ 

| Central Western Slope— | 

| Municipalities— i 

Dubbo 97 104 108 109 | 699 728 706 | 598 535,142 575,120 560,716 537,103 

Forbes 47 43 43 47 || 256 256 219 299 175,553 177,436 178,101 208,741 

| Narromine 18 22 26 24 | 97 103 115 118 61,757 80,288 85,056 98,244 

Parkes 65 6l 6l 62. | 414 424 393 398 317,301 345,871 346,892 371,610 

| Peak Hill .. 13 14 14 14 45 49 58 56 26,466 32,888 37,499 39,540 

| Shires— | 

| Boree on are 40 | 42 41 | 39 169 170 165 166 104,183 130,910 130,327 132,109 

| Coolah (Part) t .. Ul I 10 9 34 36 35 34 20,878 22,062 17,862 19,380 

Gilgandra ie) 22 20 21 20 85 89 88 87 50,351 64,009 63,101 70,467 
Goobang .. 16 17 16 18 44 50 48 50 17,942 26,603 25,916 24,834 

Jemalong .. 4 4 4 4 31 31 34 32 27,844 28,940 31,843 35,302 | 

| Molong 24 25 23 25 77 80 68 77 44,703 47,674 45,352 44,435 | 

Talbragar .. 8 7 7 7 29 24 23 27 19,965 22,132 26,064 28,256 

| Timbrebongie : Il 10 8 9 45 4l 35 39 29,718 27,987 25,378 31,363 

Wellington (Part) t 4 4 2 2 5 6 45) 4 950 800 750 700 

| Total, Central Western Slope 380 384 384 389 2,030 2,087 1,991 1,985 1,432,753 1,582,720 1,574,857 1,642,084 

| South Western Slope— 

| Municipalities— 

| Albury (City) § .. 148 147 164 169 1,409 1,373 1,363 1,398 1,093,726 1,084,725 1,159,494 1,184,371 

| Cootamundra 50 53 49 49 313 313 301 307 247,931 268,164 276,620 286,107 

| Grenfell 24 23 20 19 95 92 78 85 63,856 59,946 51,554 66,227 

| Junee : 27 27 26 26 234 236 238 223 191,682 211,471 211,877 200,128 
Murrumburrah 25 21 23 22 134 114 100 104 96,704 91,842 81,589 83,719 
Temora .. te 32 31 29 32 190 180 175 174 135,642 135,188 132,416 142,569 
Wagga Wagga (City) 157 163 166 161 1,443 1,544 1,470 1,473 1,133,327 | 1,278,606 | 1,283,096 | __‘1,275,567 
Young... eG 50 51 49 46 377 374 314 308 276,926 288,236 284,776 293,590 | 

Shires— 

Bland 54 54 53 5I 191 196 193 180 108,461 113,606 108,145 117,510 
Boorowa .. 16 18 19 18 42 42 53 52 19,979 18,816 25,446 24,972 
Burrangong ee 7 6 7 31 29 29 33 24,481 26,342 16,903 21,863 | 

| Demongrille § | § § § § § eee ee i aa 

Gundagai .. \7 17 17 21 80 7\ 73 88 52,288 47,060 47,049 52,303 | 
Holbrook .. 16 15 12 14 57 55 43 47 29,116 32,042 27,322 28,492 
Hume § 30 | 26 i I 97 102 46 46 68,088 | 75,781 40,204 40,858 
IIlabo § § 3 3 § 5: 4 ree es 1,200 1,200 | 
Jindalee 5 5 5 4 38 39 39 40 38,495 40,386 46,571 47,781 | 
Kyeamba .. 10 8 7 7 47 37 39 39 28,969 25,230 29,548 28,081 | 
Mitchell 3 3 § § 4 3 § § a +s one es 
Narraburra 6 | 5 6 6 19 18 17 | 17 6,657 7,358 8,748 8,900 
Tumbarumba 23 | 23 22 22 137 128 101 | 106 106,757 94,728 77,064 83,500 | 
Tumut 64 63 62 60 677 630 669 712 532,359 | 508,525 527,442 628,466 | 
Weddin Uf 8 8 6 23 17 Aa 15 5,670 | 5,864 | 7,376 | 7,807 | 

—————————— EEE 
Total, South Western Slope 779 770 759 | 757 5,640 5,595 5,365 | 5,454 4,261,114 | 4,413,916 | 4,444,440 | 4,624,075 


* Average during period of operation, including working proprietors. 


t Excludes drawings by working proprietors. 


t Coolah and Wellington Shires are divided between Central Western Slope and Central Tableland. 


T From Ist January, 1962, part of Hume Shire (12,900 acres, with an estimated population of 4,400) was transferred to Albury Municipality. 


§ Not available for publication. 
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No. 34. Factories in Statistical Divisions and Local Government Areas of N.S.W., 1959-60 to 1962-63 (continued) 


Establishments Persons Employed * | Salaries and Wages Paid t 


Division and Local Government Area = | 
1959-60 1960-61 1961-62 | 1962-63 1959-60 1960-61 | 1961-62 1962-63 = | 1960-61 1961-62 1962-63 


North Central Plain— | | | £ £ £ £ 
Municipalities— | | 
Moree ie ms ne ord 60 ne | | 154,801 174,256 173,900 197,054 
Narrabri .. An ate BO ys all | 224,352 235,027 239,418 253,135 
Shires— | 
Boolooroo ae me AG ae | || 7,448 15,210 17,911 18,322 
Boomi a ag a nee sia aril | 19,174 19,213 19,716 19,399 
Coonabarabran .. os aS se ss 139,251 129,811 156,077 154,926 
Namoi os Ae sie AD an a 122,691 123,701 100,717 108,194 | 


Total, North Central Plain as ve ae | 667,717 697,218 707,739 751,030 


Central Plain— 
Municipalities— 

Condobolin oe i ae bro | 130,192 133,124 82,647 99,0:6 

Nyngan .. ote re Ke He a | 36,336 38,101 37,019 38,971 


Shires— 
Bogan (Part) .. ae ne is = | 13,666 14,569 14,992 8,280 
Coonamble oe a oy aa a 3 | 88,949 104,341 94,567 107,257 | 
Lachlan... : i ae Be a 26,758 22,748 23,596 29,042 
Walgett (Part) ¢ t we ue Be Ee | 25,392 19,387 30,758 34,130 
Warren .. Ae oe ie “i eral 32,512 36,392 36,667 43,943 | 


Total, Central Plain .. a ae ue Rie | | 353,805 368,662 320,246 360,639 | 


Municipalities— | 
Deniliquin oe a a: oe ws | 201,242 209,846 200,601 224,017 
Hay ae a: i Ab oe a6 | 58,968 53,821 56,487 58,839 | 

Shires— | II 
Berrigan .. ys fe as ys || 133,824 146,465 144,292 143,623 | 
Carrathool (Pare) J a0 a ae ue 58,902 16,248 24,574 32,337 
Conargo a ws oe aral| § § § § | § § § § uae Se ae ne 
Coolamcn. a ‘is xe ate <iai| 64,062 66,447 64,102 74,984 
Corowa .. é0 Ae Be ae ae 3 441,126 351,647 339,895 345,041 
Culcairn .. ais ap ig At As [0 | | 49,617 54,311 74,573 81,504 
Jerilderie .. ats ate as aye es: || 22,317 15,248 21,835 32,939 
Leeton .. es ae os ae ae \| 570,571 641,122 795,422 845,344 
Lockhart .. ae ore a sie oh 19,008 20,134 20,976 24,227 
Murray .. Sp ate at ae Rl | 50,815 56,417 46,262 40,444 
Murrumbidgee .. ob a ar as] § § § § | § § § § | 756 1,064 2,004 1,093 
Narrandera as Be ae a 2a4| | 189,076 188,980 215,361 220,491 
Urana oe de Ae bs 11,290 9,939 10,808 12,899 
Wade | 541,168 593,454 623,599 664,045 
Wakool .. 57,011 70,826 69,324 69,093 
Waradgery (Part) 7 be - ©. Bal _ fe née ne 

Windouran aie ae = sal 

| 
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i} 
| 
| 

Riverina— | | | 
| | 

| 

i] 

| 


3,258 | 2,469,753 | 2,495,969 | 2,710,115 2,870,920 


Total, Riverina 


® Average during period of operation, including working proprietors. 

t+ Excludes drawings by working proprietors. 

$ Bogan and Walgett Shires are divided between Central Plain and Western Division. 

§ Carrathool and Waradgery Shires are divided between Riverina and Western Division. 
§ Not available for publication. 


No. 34. Factories in Statistical Divisions and Local Government Areas of N. S. W, 1959- 60 to 1962- 63 (continued) 


Establishments 


Persons Employed * 


Salaries and Wages Paid t 


Division and Local Government Area 


1959-69 
| 
| 
Western Division— 
Municipalities— 
Broken Hill (City) = 7“ ase i 109 
Shires— 
Balranald aa ae te is 50 12 
Bogan (Part) ft a dé of : § 
Brewarrina ae ae an ae II 
Carrathool (Part) gq ae me oe Re nae 
Central Darling a cee AG oes 13 
Cobar a 5 oy os ii eal 21 
Darling .. Be a ae ae 22 
Walgett (Part) t oe ae ae Be 9 
Waradgery (Part) uJ ae a0 me ae ae 
Wentworth ; ae a8 we 22 
Unincorporated Area a ae oe Aye § 
Total, Western Division .. ie Ae : | - 221 
Total, Metropolis Fie : ae a 14,781 
Total, Rest of New South Wales ie ae 8,493 
Total, New South Wales are ne wal 23,274 


* Average during period of operation, including working proprietors, 


t+ Excludes drawings by working proprietors. 


+ Bogan and Walgett Shires are divided between Central Plain and Western Division. 


1960-61 


118 


15,051 
8,534 


23,585 


1951-62 1962-63 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 | 1959-60 1960-61 1961-62 
| ] £ £ £ £ 
i} 
110 107 740 793 734 726 | 666,990 687,963 676,248 666,479 
| | | | 
15 Is || 37 36 62 60 —-27,038 27,199 49,305 48,278 
§ § § § § § § § | | § | 
8 8 28 27 25 29 14,657 14,426 13,457 18,202 
. . | eee | eee | eee 
14 is || 33 30 35 36 10,419 10,605 11,869 11,728 
22 20 67 70 76 69 39,797 42,86 56.676 | 50,081 
2 21 || 117 119 123 129 «84.885 107,268 113,384 112,952 
8 7 30 29 31 29 16,194 14.232 22210. 18.275 
18 18 ‘175 163 160 “175 133,979 108,710 129,631 | ‘(132,747 
§ § § § § 5 , Sons 
219 213 1,230 1,268 1,249 1,256 | 994,495 1,013,348 ‘1,072,880 —*1,059,941 | 
15,109 | 15,168 350,272 353,140 341,978 352,667 344,897,777 364,212,969 360,475,357 | 380,245,395 
8,520 8,561 120,512 123,174 122,938 125,738 | 116,246,718 125,802,951 | 127,594,194 | 133,362,821 
Een 2 i pera eee neues lise 
23,729 470,784 476,314 464,916 478,405 461,144,495 | 490,015,920. | 488,069,551 | 513,608,216 


| 23,629 


Tf Carrathool and Waradgery Shires are divided between Riverina and Western Division. 


§ Not available for publication, 


| 
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70 STATISTICAL REGISTER 


INDIVIDUAL MANUFACTURING INDUSTRIES 


Note. In the following tables, statistics of persons employed refer to the average employed during the whole year, and include working proprietors. 
The drawings of working proprietors are excluded from the salaries and wages paid. 


CLASS |. TREATMENT OF NON-METALLIFEROUS MINE AND QUARRY 
PRODUCTS 


Sub-class 4. Lime, Plaster of Paris, and Asphalt, 1952-53 to 1962-63 


es pxersae nunrs areayes ue a = Naluesol = 
ast ia Escablish- - ae = z a ovis = Power | Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males | Females Persons || Plant, etc. Paid Used 
Pel £ thousand 
1953 24 374 | 24 398 4,335 | 856 348 1,210 1,831 621 
1954 23 400 | 26 426 4,473 || 920 340 1,432 2,304 872 
1955 24 442, | 27 469 4,766 || 952 398 1,727 2,797 1,070 
1956 24 458 27 485 5,712 || 1,059 468 1,984 3,105 1,121 
1957 22 483 | af 510 5,956 | 1,129 506 2,277 3,554 1,277 
1958 23 461 | 31 | 492 5,964 | 1,192 518 2,629 4,201 1,572 
1959 22 353) 30 | 383 5,471 || 978 430 2,358 3,557 1,199 
1960 22 363 35 398 5,415 || 1,082 472 2,650 4,041 1,391 
1961 22 38434 418 6,073 1,240 487 2,885 | 4,273 | 1,388 
1962 22 413 | 37 | 450 | 5,805 || 1,495 554 3,039 4,963 1,924 
k 1963 S23 377 | 36 413 ( 6,040 | 1,671 7 508 2,877 le 4,463 | 1,586 
Sub-class 5. Fibrous Plaster and Products, 1952-53 to 1962-63 
re : Average Runner Eolered | Naluciol= 
duri ti 
Year ended Establish ne oe dala a Powsr | Land, Salaries Materials 
June ments | Installed || Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| H.P. | £ thousand 
1953 165 1,025 35 1,060 859 | 563 655 1,105 1,943 838 
1954 177 1,057 43 1,100 1,045 650 719 1,248 2,334 1,086 
1955 186 1,102 | 43 1,145 1,135 | 724 825 1,395 2,654 1,259 
1956 189 1,075 44 1,119 1,268 | 843 836 1,332 2,507 1,175 
1957 183 1,017 47 | 1,064 1,303 | 843 809 1,292 2,481 1,189 | 
1958 178 1,038 57 1,095 1,302 905 884 1,449 2,738 1,289 
1959 174 1,019 63 1,082 1,320 994 908 13555 2,877 1,322 
1960 174 1,017 68 1,085 1,364 1,168 976 1,628 3,077 1,449 
1961 168 951 | 59. 1,010 1,291 1,127 928 1,470 2,749 1,279 
1962 | 158 804 | 55 859 1,265 || 1,181 824 1,304 2,434 1,130 
1963 157 : 770 | __50 820 15272 1,184 824 | 1,318 | 2,494 — ; 1,176 
Sub-class 6. Marble, Slate, etc., 1952-53 to 1962-63 
nt ; Avereee Dunvted Employes? | ee Male ols 
Year ended Establish ae auaoest Powar Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings. and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| H.P. £ thousand 
1953 59 463 24 487 | 3,391 245 334 301 850 549 
1954 59 425 21 446 | 3,161 234 322 291 813 522 
1955 59 443 20 463 2,806 239 354 321 861 540 
1956 cy) 462 20 482 | 3,005 258 393 347 966 619 
1957 6l 492 25 517 | 2,856 295 438 426 1,118 692 
1958 65 493 25 | 518 2,893 325 454 499 1,251 752 
1959 63 458 27 485 | 2,704 331 412 409 1,076 667 
1960 69 464 28 492 | 2,703 376 459 475 1,185 710 
1961 72 523 34 557 2,672 434 580 564 1,448 884 
1962 78 541 32 573 3,004 518 612 589 1,506 917 
ia | ae | sae || 503 | ta7 62 | 508 | ol | t740 | 1,039 


FACTORIES 71 


Class |. TREATMENT OF NON-METALLIFEROUS MINE AND QUARRY 
PRODUCTS (continued) 


Sub-class 7. Portland Cement, 1952-53 to 1962-63 


Value of— 
Average Number Employed - {es = 

No. of during Whole Year lotive | 
Year ended Establish- =e Power Land, Salaries Materials E poomnent: 
June ments Installed Buildings, | and Wages and Fuel, Output Production 


Males Females Persons Plant, etc. Paid etc. Used 


WP; £ thousand Thous. 
1,375 | 4,321 1,112 3,392 2,004 
1,279 4,798 1,180 3,184 2,334 
1,302 5,493 | 1,224 3,699 2,765 
1,316 5 5,497 1,325 4,001 2,853 
1,204 B 6,604 1,298 3,977 3,002 
1,353 ; 7,270 1,436 4,419 3,460 
1,289 ; 7,002 1,419 4,228 3,549 
1,322 | 6,828 1,563 4,224 4,470 
1,393 10,020 1,684 4,580 4,876 
1,329 & 10,724 1,714 4,588 4,106 
1,327 97,770 11,124 1,734 4,615 4,142 


AMAMAAAAaAARD 


Sub-classes 8 and 9. Asbestos Cement Sheets, etc. and Other Cement Goods, 
1952-53 to 1962-63 


Value of— 


Average Number Employed 
Y ded No. of during Whole Year Motive 
Re) Establish- Power Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages and Fuel, etc. Production 


Females Persons | Plant, etc. Paid Used 
| 


H.-P. £ thousand 


12,368 2,018 3,569 
13,420 2,320 | 4,442 
13,197 2,330 5,354 
12,120 2,667 6,206 
12,035 2,995 7,008 
12,105 3,516 8,234 
9,455 
11,415 
14,291 
13,247 
14,926 


CLASS II. BRICKS, POTTERY, GLASS, ETC. 


Sub-class |. Bricks and Tiles, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed M a Yalussot= 
No. of during Whole Year otive . 

Meare ata Establish- | _ - : Power || Land, Salaries Materials cay aiecae 
ments Installed Buildings, | and Wages| and Fuel, Production oouee 

Males Females Persons Plant, etc. Paid etc. Used 


H.P. £ thousand Thousands 


30,469 3,600 2,891 8,114 300,328 
32,016 4,060 3,404 9,490 375,593 
32,779 4,124 3,586 9,799 382,902 
33,761 || 4,422 3,792 10,341 374,768 
35,923 4,617 3,815 10,953 355,233 
36,581 |) 4,859 4,159 11,705 375,873 
38,970 5,218 4,462 12,858 411,724 
41,033 || 5,695 4,836 14,101 446,853 
41,695 6,041 5,272 15,212 463,734 
42,560 5,981 5,243 14,678 431,748 
47,579 || 6,052 5.653 15,335 454,644 


| 
| 
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Class Il. BRICKS, POTTERY, GLASS, ETC. (continued) 


Sub-class 2. Earthenware, China, etc., 1952-53 to 1962-63 


re ‘ aversee ba bial Employed nog Naluencls 
Year ended Establish- a cee We i ion _ pawn Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.| Output | Production 
Males Females Persons | Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 74 1,101 290 139} 5,015 979 960 | 530 1,900 1,370 
1954 83 1,330 393 1,723 5,569 1,191 | 1,257 782 2,685 1,903 
1955 97 1,368 468 1,836 | 5,800 1,481 1,438 847 2,875 2,028 
1956 97 1,366 449 1,815 6,221 1,582 1,530 885 2,967 2,082 
1957 91 1,388 439 1,827 | 6,862 1,795 1,636 1,077 3,595 2,518 
1958 84 1,449 44 1,890 | 7,248 1,963 1,732 1,201 4,057 2,856 
1959 81 1,516 433 1,949 | 7,863 2,570 1,884 1,441 4,466 3,025 
1960 79 1,607 502 2,109 | 7,832 2,822 2,127 1,571 5,299 3,728 
1961 77 1,534 481 2,015 8,169 3,179 2,160 1,486 4,938 3,452 
1962 69 1,406 416 1,822 8,486 3,109 2,009 1,295 4,639 3,344 
1963 63 1,425 364 1,789 8,284 | 3,065 1,998 1,221 4,451 3,230 


Sub-classes 3 and 4. Glass and Glass Bottles, 1952-53 to 1962-63 


Valu e of— 


i ; PY StAgS ta Employed | meni 
Year ended Establish = aa as : Power Land, | Salaries Materials 
june ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males | Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| HLP. £ thousand 
1953 76 3,376 455 3,831 16,798 2,927 2,937 5,224 10,012 4,788 
1954 80 3,784 512 4,296 | 19,732 3,048 3,314 6,033 | 11,508 5,475 
1955 84 4,042 561 4,603 19,759 3,453 3,856 6,793 14,154 7,361 
1956 87 4,220 596 4,816 | 19,988 3,774 4,288 7,700 15,334 7,634 
1957 88 4,042 597 4,639 20,451 5,729 4,292 7,455 14,406 6,951 
1958 92 4,165 591 4,756 |; 20,581 5,447 4,392 7,643 14,713 7,070 
1959 98 4,301 615 4,916 19,749 5,954 4,557 8,862 17,184 8,322 
1960 103 4,433 650 5,083 25,687 7,275 5,275 10,326 19,766 9,440 
1961 109 4,436 670 5,106 26,347 8,626 5,609 9,668 19,676 10,008 
1962 113 4,652 630 5,282 26,055 10,868 6,154 10,017 21,609 11,592 
1963 110 4,931 651 5,582 | 30,981 || 13,167 6,227 10,490 21,950 11,460 
| 


CLASS III. CHEMICALS, PAINTS, OILS, ETC. 


Sub-class |. Industrial and Heavy Chemicals, etc., 1952-53 to 1962-63 
. : aver’ Dayna au | nae Malus oS 
Year ended Establish see ie vail caer! Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 119 3,659 439 4,098 45,515 16,922 3,423 11,266 18,643 7,377 
1954 121 4,192 530 4,722 48,456 20,666 4,185 15,400 25,094 9,694 
1955 130 4,877 614 5,491 52,800 22,539 5,313 18,576 30,875 12,299 
1956 134 5,362 694 6,056 | 58,280 23,300 6,199 21,306 37,251 15,945 
1957 141 5,545 751 6,296 | 63,417 25,232 6,812 23,712 41,923 18,211 
1958 146 6,009 819 6,828 | 70,003 29,330 7,645 26,495 45,795 19,300 
1959 159 6,449 924 7,373 75,889 30,607 8,548 29,668 53,167 23,499 
1960 138 6,491 914 7,405 79,786 34,219 9,053 31,197 54,862 23,665 
1961 146 6,441 919 7,360 82,594 34,455 9 Sit 29,359 52,098 22,739 
1962 154 5,964 883 6,847 | 85,935 38,236 8,828 31,006 55,418 24,412 
1963 160 6,201 924 7,125 | 94,385 37,660 9,369 34,617 63,887 29,270 


Sub-class 2. Pharmaceutical and 


CLASS III. 


CHEMICALS, 


FACTORIES 


PAINTS, OILS, ETC. (continued) 
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Toilet Preparations, 1952-53 to 1962-63 


i - Average Pa al iletbe: ane VAD 
5 i h t 
Year ended Establish- ae Sasa power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 123 1,002 1,638 2,640 4,421 2,087 1,642 5,207 11,905 6,698 
1954 121 1,068 1,938 3,006 4,457 2,289 1,865 6,179 14,613 8,434 
1955 122 1,062 2,102 3,164 5,190 3,466 2,084 6,619 16,105 9,486 
1956 122 1,136 2,135 3,271 4,942 3,855 2,270 7,220 17,410 10,190 
1957 125 1,131 2,106 33237. 5,108 4,548 2,387 7,812 18,647 10,835 
1958 129 1,230 2,268 3,498 5,730 5,353 2,691 9,628 24,349 14,721 
1959 128 1,283 2,220 3,503 6,598 6,968 2,801 10,992 26,036 15,044 
1960 133 1,483 2,569 4,052 7,188 8,605 3,473 13,977 34,006 20,029 
1961 132 1,510 2,629 4,139 7,585 9,562 3,810 14,975 38,371 23,396 
1962 126 1,534 2,680 4,214 7,791 9,801 4,046 16,484 40,230 23,746 
1963 118 1,561 2,702 4,263 8,385 11,377 4,304 16,497 37,867 21,370 
Sub-class 4. White Lead, Paints, and Varnish, 1952-53 to 1962-63 
N j Average ied Employed mad Walueloles 
. tive 
Year ended Establish pied cee taer panes Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
FI:P: £ thousand 
1953 77 2,112 542 2,654 15,468 2,736 1,922 7,762 12,375 4,613 
1954 77 2,238 530 2,768 15,468 2,978 2,120 10,026 14,776 4,750 
1955 78 2,366 604 2,970 15,788 3,520 2,688 11,475 17,773 6,298 
1956 82 2,522 664 3,186 16,053 3,837 3,014 12,406 18,891 6,485 
1957 85 2,436 665 3,101 16,382 35952: 3,011 12,639 19,219 6,580 
1958 85 2,393 636 3,029 16,169 4,002 3,042 12,979 20,150 7,171 
1959 84 2,268 624 2,892 15,813 3,951 2,951 13,603 20,684 7,081 
1960 83 2,268 678 2,946 16,316 4,982 3,208 15,054 23,649 8,595 
1961 84 2,200 665 2,865 16,523 5,533 3,303 13,613 22,128 8,515 
1962 84 2,148 641 2,789 16,186 5,622 3,250 14,287 22,596 8,309 
1963 82 2,147 645 2,792 16,374 5,612 3,336 15,533 24,016 8,483 
Sub-class 5. Vegetable Oils, 1952-53 to 1962-63 
xe ; pversee: peels employed eit Neuse 
Year ended Escablish= ini papas panes Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 II 337 24 361 6,000 712 328 5,634 6,881 1,247 
1954 12 292 25 317 6,115 775 297 5,493 6,667 1,174 
1955 12 316 39 355 6,168 729 355 5,998 6,982 984 
1956 12 319 35 354 6,548 783 365 6,651 8,170 1,519 
1957 II 375 4l 416 6,625 826 446 7,811 9,843 2,032 
1958 9 370 4l 4ll 6,918 853 449 7,406 9,314 1,908 
1959 9 367 49 416 7,060 891 438 8,510 10,387 1,877 
1960 10 374 48 422 7,224 1,197 462 8,512 10,381 1,869 
1961 10 370 53 423 7,595 1,224 494 8,095 10,033 1,938 
1962 9 368 58 426 7,704 1,140 502 8,075 10,043 1,968 
1963 10 387 60 447 7,570 1,449 535 7,877 10,213 2,336 
Sub-class 6. Mineral Oils, 1952-53 to 1962-63 
N ; vores’ Number Employed | spn Naivelcton 
Year ended Establish- eee eaten HS Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 31 846 28 874 6,702 3,406 751 15,639 21,064 5,425 
1954 28 924 30 954 7,709 3,706 864 13,334 20,256 6,922 
1955 28 1,047 32 1,079 8,242 4,926 1,036 14,477 22,996 8,519 
1956 32 1,368 72 1,440 38,931 31,302 1,579 23,467 30,866 7,399 
1957 34 1,998 130 2,128 40,703 32,058 2,496 41,456 51,762 10,306 
1958 35 2,196 141 2,337 48,785 33,380 2,776 47,626 56,195 8,569 
1959 33 2,307 165 2,472 63,783 42,074 3,066 51,209 62,276 11,067 
1960 34 2,340 186 2,526 62,346 45,664 3,269 54,690 69,082 14,392 
1961 35 2,431 189 2,620 | 93,437 52,078 3,720 53,054 67,002 13,948 
1962 35 2,509 194 2,703 113,414 65,463 4,025 57,747 66,960 9,213 
1963 34 2,519 184 2,703 132,084 67,325 4,198 60,638 74,568 13,930 
G85328—10 _K5189 — : 
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CLASS Ill. CHEMICALS, PAINTS, OILS, ETC. (continued) 


Sub-classes 7 and 8. Boiling Down and Tallow Refining and Animal 
Oils, 1952-53 to 1962-63 


Vv = 
| Average Number Employed | aluerot 

No. of during Whole Year Motive 
Year ended Establish- Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Production 
Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


6,744 1,026 1,632 
8,789 1,336 1,788 
9,759 1,570 1,982 
9,740 1,801 2,087 
10,252 2,080 2,288 
10,833 2,049 2,279 
11,695 2,185 2,878 
12,592 2,612 2,637 
14,141 2,850 2,437 
13,225 3,112 2,897 
15,408 3,116 2,892 


Sub-class 9. Soap and Candles, 1952-53 to 1962-1963 


Value of— 


Average Number Employed 

No. of during Whole Year Motive 

Mo ended Establish- a ae _| Power Land, Salaries Materials 
bd ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 

Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


1,330 5,645 1,582 1,567 5,264 | 4,306 
1,403 5,861 1,534 | 1,631 5,972 4,320 
1,290 5,480 1,552 1,631 6,817 | 4,743 
1,418 6,610 1,689 1,832 6,956 5,159 
1,248 6,372 1,870 1,554 6,909 5,879 
1,231 5,898 1,905 1,669 7,973 6,997 
1,191 6,091 2,163 1,709 7,743 6,961 
1,364 7,583 3,302 1,961 8,401 8,853 
1,364 8,503 3,410 2,195 9,446 10,017 
1,371 8,217 3,540 2,227 9,390 9,608 
1,399 9,552 3,662 2,366 9,707 10,267 


Sub-class 10. Chemical Fertilizers, 1952-53 to 1962-63 


| Value of— 

Average Number Employed | = punta 
No. of during Whole Year Motive 
=| ended Establish- 7 Power | Land, Salaries Materials 
Soe ments | Installed || Buildings, and Wages | and Fuel, etc Output Production 
Females Persons Plant, etc. Paid Used 


FPL 4} £ thousand 


1953 921 14,972 4,797 | 3,612 
1954 983 14,917 5,060 3,811 
1955 976 | 18,680 S175 4,162 
1956 955 20,983 5,395 4,252 
1957 870 | 24,207 5,685 4,342 
1958 755 19,149 5,624 4,065 
1959 761 18,674 5,868 | 3,484 
1960 779 19,772 | 6,115 4,073 


1961* | leasas le ise | 8395 | 2,781 | | 4,446 
1962 547 | | 9/382 3,101 4.410 
1963 564 | 11006 31644 4,460 


* See explanatory note (8) on comparability, page 8. 


Sub-class Il. Inks, Polishes, etc., 1952-53 to 1962-63 


Val f— 
Average Number Employed eat 


| No. of during Whole Year Motive 
Year ended Establish- - Power | Land, Salaries Materials | 

June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females | Persons || Plant, etc. Paid | Used | 


£ thousand 


1,562 | 1,311 
1,845 1,673 
2,084 | 1,905 
2,113 2,066 
2,375 2,280 
2.611 2,429 
2,595 2,579 
3,063 2,698 
3,101 3,105 
3,347 | 3,273 


2,959 2,906 


* See explanatory note (10) on comparability, page 8. 


CLASS IV. 


Sub-class I. 


FACTORIES 
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INDUSTRIAL METALS, MACHINES, CONVEYANCES 


Smelting, Converting, 


1952-53 to 1962-63 


Refining, and Rolling of Iron and Steel, 


| a Average Baad Employed ~ =. - VOITNCIES Steel 
O48 i hole Y iv 2 4 
ended | ag (— Power, || tang, | Salaries | ttarerias tc shcttn. [ieetaoene I Cenanen 
moe 2% € Males Females | Persons bhi | Pane | Sages | eae nea | seinen aaa Produced 
- | H.P. | £ thousand Thousand tons 
1953 18 14,355 371 14,726 | 269,654 || 24,648 13,214 87,749 | 112,233 24,484 1,485 1,819 
1954<5 peal 14,831 | 387 15,218 | 307,230 | 29,315 | 14,302 | 100,831 | 126,275 25,444 1,625 2,131 
1955 | 18 | 15,674] 428 | 16,102 | 365,295 | 31,420 | 16,589 | 106,992 | 138,593 | 31,601} 1,676 | __2,229 
1956+ | 16 21,763 609 22,372 | 442,357 40,874 | 24,074 | 137,877 | 185,225 | 47,348 1,750 2,338 
1957 17 23,505 663 24,168 | 470,404 |! 66,626 26,779 | 151,919 214,576 62,657 1,852 2,786 
1958 17 25,852 770 26,622 | 569,240 } 76,794 29,513 | 154,305 | 220,594 66,289 2,030 3,048 
1959 17 27,236 829 28,065 | 678,543 || 89,214 32,236 | 170,939 | 244,489 73,550 2,043 3,212 
1960 | 17 | 28,669} 1,014 29,683 | 733,225 | 104,624 | 36,288 | 184,068t 263,780 | 79,712t/ 2,399] 3,528 | 
1961 16 30,427 | 1,037 31,464 | 813,456 || 168,437 | 40,918 | 198,018 | 290,581 92,563 2,712 3,751 
1962 17 31,235 | 1,000 32,235 | 827,348 || 200,817 41,595 | 187,795 | 277,141 89,346 3,082 4,081 | 
1963) 16 32,218 | 1,085 33,303 | 927,700 || 211,647 44,729 | 210,829%| 310,807 99,978 3.153 4,263 | 
—e Year ended June for several establishments. : 
+ See explanatory notes (2) and (4) on comparability, page 8. 
tSee explanatory note (7) on comparability, page 
See explanatory note (9) on comaparability, page 8. 
Sub-class 2. Foundries (Ferrous), 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed i Melue ole = —— 
Y ded No. of during Whole Year Motive | ; ; 
ear ence. Establish- a: _| Power | Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons | Plant, etc. Paid Used 
HP: £ thousand 
1953 93 2,401 121 2,522 12,197 1,616 | 2,045 1,727 4,486 2,759 
1954 9I 2,460 139 2,599 12,649 1,868 2,110 1,717 4,498 2,781 
1955 90 2,662 168 2,830 13,538 1,869 2,486 | 2232: 5,604 3,372 
1956 89 2,652 179 2,831 14,187 2,244 2,635 2,236 5,975 3,739 
1957 85 2,543 169 2,712 14,300 2,280 2,600 2,201 5,845 3,644 
1958 85 2,666 189 2,855 | 14,697 2,366 | 2,800 2,452 6,454 4,002 
1959 86 2,628 203 2,831 15,364 2,503 2,880 2,443 6,667 4,224 
1960 80 2,670 206 2,876 13,897 2,646 3,198 2,928 7,213 4,285 
1961 79 2,676 217 2,893 14,254 2,869 3,323 2,983 7,691 4,708 
1962 79 2,416 154 2,570 14,531 3,035 2,983 2,693 6,604 3,911 
1963 72. 2,567 173 2,740 | 14,447 3,170 3,266 2,988 7,220 4,232 
Sub-class 3. Plant, Equipment, and Machinery, 1952-53 to 1962-63 
| ] . Value of— 
Average Number Employed Nee — — = 
Y dea No. of during Whole Year Motive i i 
ear ence Establish- _ _ - Power | Land, Salaries Materials 
| June ments Installed || Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
| Males Females Persons | Plant, etc. Paid Used 
HEP: £ thousand 
1953 876 23,596 2,210 25,806 101,326 18,935 20,239 30,376 62,827 32,451 
1954 953 21,664 2,348 24,012 96,805 | 19,826 19,212 28,341 58,743 30,402 
| 1955 999 22,416 2,433 24,849 94,919 || 21,648 21,531 33,336 67,574 34,238 
1956 1,037 24,129 2,596 26,725 104,129 25,173 25,068 39,950 80,478 40,528 
1957 1,089 24,397 2,586 26,983 103,577 28,329 26,680 42,017 86,560 44,543 
| 1958 1,097 24,598 2,675 27,273 | 108,243 31,370 27,381 51,458 97,491 46,033 
1959 1,136 25,459 2,771 28,230 110,179 35,143 29,265 56,277 105,847 49,570 
1960 1,195 26,426 2,950 29,376 | 115,734 38,565 33,025 64,213 121,592 57,379 
1961 1,227) 27,504 3,097 30,601 | 119,268 | 45,475 35,769 67,059 128,151 61,092 
1962 1,268 27,265 3) 121 30,386 124,559 | 48,827 36,209 65,153 125,475 60,322 
1963 1295 28,026 3,421 31,447 130,529 | 53,508 37,659 73,807 137,810 64,003 
Sub-class 4. Other Engineering, 1952-53 to 1962-63 
re ; Aversss Nimber Employed ae A Neluciote 
ae Establish ae inte pawne | Land, | Salaries Materials | | 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons || Plant, etc. Pai Used | 
= 2 : | | 
shinee | £ thousand 
1953 732 5,263 324 5,587 18,416 || 4,395 3,740 3,764 9,804 6,040 
1954 743 5,264 377 5,641 18,603 || 4,884 3,867 4,182 10,554 6,372 
1955 735 5,579 391 5,970 18,775 || 5,152 4,545 S19 12,708 LOND: 
1956 787 5,909 447 6,356 19,978 || 6,035 5,283 53932 14,889 8,957 
1957 789 6,126 520 6,646 22,034 | 6,979 5,757 6,844 16,576 9,732 
1958 795 6,300 505 6,805 22,610 | 8,072 6,089 7,062 17,492 10,430 
1959 804 6,380 521 6,901 24,453 | 8840 | 6,418 8,040 18,457 10,417 
1960 827 6,929 563 7,492 28,593 9,949 | 7,765 9,238 21,678 12,440 
1961 849 7,301 626 7,927 32,619 || 11,537 8,685 10,272 24,600 14,328 
1962 830 7,055 528 7,583 31,500 | 12,403 8,306 10,341 23,955 13,614 
1963 827 7,255 556 7,811 33,102 13,008 8,856 | 11,935 26,988 15,053 
| | 
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CLASS IV. INDUSTRIAL METALS, MACHINES, CONVEYANCES (continued) 
Sub-class 5. Extracting and Refining of Other Metals, 1952-53 to 1962-63 
= ; sverage Boma employed ae NalusiolS 
Year ended Establish nate Sartlaond Power Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 25 1,380 77 1,457 14,269 1,304 1,290 10,664 13,168 2,504 
1954 27 1,281 82 1,363 11,045 1,354 1,254 10,536 12,641 2,105 
1955 28 1,414 91 1,505 10,002 1,654 1,420 13,904 16,151 2,247 
1956 25 1,232 100 1,332 11,617 2,068 1,446 13,596 17,625 4,029 
1957 25 1,250 104 1,354 13,667 2,313 1,599 13,662 17,745 4,083 
1958 28 1,182 109 1,291 13,230 2,829 1,480 13,501 16,851 3,350 
1959 32 1,250 105 1,355 16,776 3,459 1,666 14,052 17,458 3,406 
1960 33 1,265 105 1,370 16,778 3,788 1,788 15,754 19,023 3,269 
1961 29 1,152 99 1,251 19,895 3,707 1,662 15,054 18,120 3,066 
1962 29 1,509 118 1,627 29,897 9,911 2,175 17,104 21,210 4,106 
1963 29 1,585 119 1,704 30,268 9,820 2,341 19,671 25,289 5,618 
Sub-class 6. Electrical Machinery, etc., 1952-53 to 1962-63 
; ; average Dunlirhtt Employee er = : Velierole 
Year ended Establish- = meee Raasee 7 Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings and Wages | and Fuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 464 16,321 4,142 20,463 51,549 12,359 15,023 25,348 50,633 25,285 
1954 495 20,334 5,147 25,481 60,679 15,122 19,841 42,630 77,202 34,572 
1955 515 22,119 6,305 28,424 69,132 19,616 23,200 51,263 90,480 39,217 
1956 530 22,477 7,111 29,588 67,343 23,193 25,305 54,219 94,414 40,195 
1957 542 22,285 7,277 29,562 71,729 26,318 26,367 55,336 99,750 44,414 
1958 549 22,356 7,684 30,040 73,221 29,734 27,799 58,521 106,330 47,809 
1959 572 23,146 8,184 31,330 73,791 33,146 30,025 63,875 114,844 50,969 
1960 636 24,331 8,398 32,729 78,935 36,520 34,019 71,736 130,941 59,205 
1961 650 24,779 8,478 33,257 81,513 40,481 35,880 71,717 131,198 59,481 
1962 647 24,516 7,916 32,432 81,724 43,879 35,634 70,935 128,470 57,535 
1963 662 25,455 8,713 34,168 85,151 48,321 39,145 | 72,631 135,032 62,401 
| 
Sub-classes 7 and 8. Tramcars and Railway Rolling Stock, 1952-53 to 1962-63 
N ; Aversee: ues Employed Mau Nalucrote 
Year ended Establish me let Saskos Powe Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 54 18,569 152 18,721 51,570 13,184 14,156 9,236 26,166 16,930 
1954 54 19,010 180 19,190 56,293 14,888 14,362 8,879 26,757 17,878 
1955 52 18,427 198 18,625 58,470 16,002 15,406 11,710 30,383 18,673 
1956 52 18,067 217 18,284 58,461 16,978 16,932 12,824 33,365 20,541 
1957 51 18,277 224 18,501 59,696 17,550 17,181 11,920 32,999 21,079 
1958 53 17,302 229 17,531 61,453 17,747 16,163 11,025 31,952 20,927 
1959 51 16,486 225 16,711 60,737 19,097 15,499 9,187 28,650 19,463 
1960 49 16,071 267 16,338 59,698 20,429 16,323 10,673 30,295 19,622 
1961 46 15,221 276 15,497 59,181 21,007 16,667 10,966 31,142 20,176 
1962 45 14,981 216 15,197 57,366 20,872 16,624 10,204 30,917 20,713 
1963 43 14,069 155 14,224 56,657 21,473 15,376 8,778 28,010 19,232 
{ 


Sub-class 9. 


1952-53 to 1962-63 


Motor Vehicles and Motor Cycles: Construction and Assembly, 


Average Number Employed 


Year ended No. of during Whole Year 
June Esrablish bene ee 
Males Females 
1953 22 2,956 187 
1954 17 3,348 191 
1955 20 3,762 260 
1956 22 4,490 385 
1957 22 4,026 373 
1958 20 4,963 457 
1959 7 4,587 378 
1960 12 5,396 390 
1961 i] 4,696 366 
1962 10 4,465 326 
1963 8 5,732 365 


Persons 


| Value of— 
Motive 
Power Land, Salaries Materials 
Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
6,517 2,519 2,399 4,453 8,114 3,661 
6,238 2,235 2,745 4,773 9,372 4,599 
6,470 3,025 3,468 5,876 12,265 6,389 
11,401 4,894 4,610 7,246 14,665 7,419 
10,889 5,555 4,133 8,816 14,841 6,025 
11,353 11,176 5,486 20,362 27,706 7,344 
10,758 11,012 5,104 21,232 28,544 7,312 
| 18,261 10,374 6,297 30,916 38,779 7,863 
17,822 10,009 5,527 24,674 31,941 7,267 
17,962 9,843 5,470 22,733 30,944 8,211 
17,995 9,821 7,449 31,695 43,127 11,432 
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CLASS IV. INDUSTRIAL METALS, MACHINES, CONVEYANCES (continued) 
Sub-class 10. Motor Vehicles and Motor Cycles: Repairs, 1952-53 to 1962-63 


| Average ae Employed reve Yalue‘of= 
ri r | otiv | 
Year ended Establish: Pee eece | power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
| 1953 2,547 16,648 1,459 18,107 | 20,136 13,795 10,473 10,480 26,878 16,398 
1954 2,877 75227; 1,468 18,695 22,330 16,390 11,445 11,628 29,570 17,942 
1955 3,114 18,596 1,627 20,223 24,509 18,539 13,026 13,034 32,831 19,797 
1956 3,348 19,745 1,769 21,514 25,893 21,831 14,917 15,198 37,741 22,543 
1957 3,489 20,327 1,818 22,145 26,603 || 24,306 15,919 16,607 41,314 24,707 
1958 3,766 20,839 1,881 22,720 27,563 || 27,972 16,808 18,190 44,726 26,536 
1959 3,964 21,420 1,922 23,342 27,759 || 29,638 17,864 19,308 46,881 27,573 
1960 4,207 21,773 1,858 23,631 28,451 || 32,902 19,465 20,454 50,827 30,373 
1961 4,337 22,379 1,763 24,142 29,769 35,784 20,984 22,932 55,570 32,638 
1962 4,415 22,478 1,701 24,179 28,825 38,021 21,872 22,840 57,049 34,209 
| 1963 4,552 23,165 1,853 25,018 30,286 40,814 22,743 24,883 61,381 36,498 


Sub-class II. Motor Bodies, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed | | Maite Cla Es | 
No. of during Whole Year Motive | | 
Year ended Establish- | | Power Land, | Salaries | Materials | 
une ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc.) Output Production 
Males Females Persons 1 Plant, etc. | Paid Used 
| 
H.P. £ thousand 
1953 365 2,399 125 2,524 7,203 2,654 1,640 | 2,550 5,500 2,950 
1954 442 2,988 139 3,127 7,428 2,948 2,110 5,104 9,485 4,381 
1955 500 3,412 159 3,571 7,723 3,684 2,520 5,861 11,283 5,422 
1956 576 4,008 208 4,216 8,090 4,218 3,149 | 8,078 14,605 6,527 
| 1957 605 4,129 193 4,322  AULIZA 5,491 | 3,309 8,679 15,410 6,731 
1958 637 4,433 227 4,660 | 9,544 5,991 | 3,729 | 10,410 18,581 8,171 
| 1959 677 4,677 261 4,938 10,375 6,735 4,223 11,873 21,194 9,321 
1960 735 5,214 294 5,508 10,349 7,530 4,932 14,483 24,654 10,171 
1961 851 5,836 313 6,149 | 12,818 8,807 | 5,605 18,558 30,873 12,315 
| 1962 854 5,849 336 6,185 | 12,862 9,220 5,937 | 19,580 32,582 13,002 
| 1963 866 6,095 | 353 6,448 12,953 | 9,635 | 6,266 23,502 37,578 14,076 
| 
Sub-class 13. Motor Accessories, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed a Value GS 
No. of during Whole Year Motive | 
Year ended Establish- | : Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| 
H.P. | £ thousand 
1953 73 2,049 486 2,535 13,685 | 4,693 1,997 1,722 4,937 35215 
1954 78 2,227 564 2,791 16,185 4,672 2,279 239i 6,072 3,681 
1955 89 3,021 894 3,915 19,268 | 5,403 3,365 3,831 8,966 5,135 
1956 93 3,458 958 4,416 | 21,306 S97 3,959 5,046 11,750 6,704 
1957 105 3,730 1,006 4,736 | 23,425 6,466 | 4,440 5,668 13,076 7,408 
1958 107 3,742 1,004 4,746 | 23,917 6,825 4,723 6,496 14,683 8,187 
1959 106 3,739 1,090 4,829 | 23,036 7,592 4,840 7,040 15,658 8,618 
1960 115 4,252 1,316 5,568 | 23,894 9,004 6,132 8,968 20,094 11,126 
1961 116 4,491 1,401 5,892 24,493 11,461 6,859 10,174 22,542 12,368 
(962 108 3,717 1,124 4,841 24,689 11,724 5,591 8,590 19,298 10,708 
1963 108 4,439 1,454 5,893 25,158 11,924 6,987 11,573 24,825 13,252 
Sub-class 14. Aircraft, 1952-53 to 1962-63 
Gyarste Dumber Empoved . | a = Yalue| of-— 
: rin ole Year otiv | 
ia ended Becca ae meas = == power | Land, | Salaries Materials 
une ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons | Plant, etc. | Paid | Used | 
H.P. £ thousand 
1953 32 4,623 566 5,189 12,358 1,719 3,756 1,889 6,560 4,671 
1954 29 4,438 530 4,968 12,874 1,885 3,718 2,017 6,730 4,713 
1955 29 4,799 566 5,365 13,991 | 2,494 4,674 2,315 8,042 5,727 
1956 33 4,974 586 5,560 16,063 3,049 5,338 3,433 10,350 6,917 
1957 33 5,107 590 5,697 18,402 | 3,438 5,844 3,924 11,408 7,484 
1958 32 4,726 541 5,267 18,952 | 3,583 5,543 4,250 11,553 7,303 
1959 33 4,228 463 4,691 19,930 || 4,571 5,130 4,275 10,961 6,686 
1960 32 4,263 474 4,737 | 19,136 5,106 5,931 4,854 12,599 7,745 
1961 31 4,136 | 440 4,576 | 16,618 4,810 6,022 5,643 13,480 7,837 
1962 34 3,926 404 4,330 | 14,610 6,328 5,620 5,201 12,617 7,416 
1963 39 3,751 370 4,121 14,134 |) 6,589 | 5,560 4,867 12,210 7,343 
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CLASS IV. INDUSTRIAL METALS, MACHINES, CONVEYANCES (continued) 


Sub-class 15. Foot Cycles and Accessories, 1952-53 to 1962-63 


' Value of — 


Sub-classes 17 and 18. Ship and Boat Building, 1952-53 to 1962-63 


Average. Number Employed : =e 
Year ended eon etl Sere polemeay Bones Land, Salaries Materials 
june ments = ara ere =e Fa ~~ | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 32 266 | 38 304 882 218 169 282 562 280 
1954 36 281 37 318 892 241 185 299 603 304 
1955 35 288 49 337 816 258 206 396 762 366 
1956 40 273 54 327 836 233 214 384 734 350 
1957 39 264 49 313 892 322 225 445 811 366 
1958 EY 293 56 349 814 332 272 490 938 448 
1959 35 158 33 191 468 256 130 301 525 224 
1960 40 146 II 157 418 221 100 270 449 179 
1961 40 136 12 148 | 427 234 90 271 460 189 
1962 40 120 14 134 | 408 247 95 244 406 162 
1963 36 127 14 141 376 269 90 250 416 166 
| | 
1 


Average Number Employed Nalusiol _ 
No. of during Whole Year Motive 
eaten. Establish- Si ea ea. Power Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production | 
Males Females Persons Plant, etc. ‘ai Used 
H.P. £ thousand 
1953 132 11,409 214 | 11,623 65,870 5,747 9,370 3,926 14,867 10,941 
1954 133 11,095 221 11,316 67,666 5,989 9,080 3,934 14,672 10,738 
1955 133 10,639 229 10,868 66,661 6,267 9,609 4,238 15,760 11,522 
1956 132 10,957 238 11,195 63,941 6,596 10,511 4,164 16,768 12,604 
1957 133 10,318 252 10,570 62,959 6,437 10,146 3,943 16,237 12,294 
1958 134 10,019 259 10,278 | 64,162 6,541 9,892 3,843 16,064 12,221 
1959 140 9,113 241 9,354 | 64,297 5,045 9,231 4,099 15,196 11,097 
1960 150 8,159 215 8,374 56,102 5,468 8,766 3,872 14,723 10,851 
1961 155 8,283 228 8,511 56,890 5,782 9,766 3,964 15,884 11,920 
1962 153 8,400 238 8,638 56,530 6,168 9,950 4,136 16,594 12.458 
1963 167 8,605 241 8,846 | 58,064 6,664 | 10,404 5,032 17,929 | 12897 
Sub-class 19. Cutlery and Small Hand Tools, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed MUO Sli 
No. of during Whole Year Motive | 
Year ended Establish- a =e = Power Land, Salaries Materials | 
June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.} Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used | 
= | 
| H.P. £ thousand 
| 1953 52 664 97 76| 5,199 570 551 672 1,545 873 
| 1954 49 686 99 785 5,235 605 590 768 1,657 889 
| 1955 51 699 107 806 5,261 658 640 850 1,862 1,012 
1956 55 617 103 720 4,611 642 587 774 1,698 924 
1957 48 457 83 540 3,686 457 441 511 1,212 701 
1958 46 464 68 532 3,671 460 472 466 1,162 696 
1959 45 466 64 530 3,679 504 470 445 1,131 686 
1960 46 557 76 633 2,886 615 626 690 1,638 948 
1961 47 530 70 600 3,102 692 619 656 1,557 901 | 
1962 50 522 66 588 3,199 802 577 690 1,716 1,026 
1963 50 553 67 620 3,290 860 676 868 1,990 1,122 


Sub-class 20. Agricultural Implements, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed MUU = a a ea ee 
Veariended No. of during Whole Year Motive ; ; 
Establish- a SS Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 100 1,703 136 1,839 7,828 1,777 1,421 1,454 3,329 1,875 
1954 119 1,884 148 2,032 8,681 1,933 1,590 1,665 4,032 2,367 
1955 124 2,019 159 2,178 8,688 2,142 1,772 1,897 4,686 2,789 
1956 129 1,989 166 2,155 9,304 2,802 1,851 2,051 4,678 2,627 
1957 135 1,935 156 2,091 8,954 3,064 1,847 1,982 4,649 2,667 
1958 155 1,852 160 2,012 8,432 2,987 1,838 PTR he) 5,634 2,855 
1959 149 1,645 152 1,797 7,805 2,923 1,707 2,075 4,601 2,526 
1960 154 1,620 201 1,821 10,185 2,338 1,830 2,514 5,220 2,706 
1961 167 1,627 202 1,829 6,900 2,818 1,803 2,578 5,382 2,804 
1962 175 1,600 190 1,790 7,099 2,915 1,814 2,357 5,242 2,885 
1963 187 1,681 209 1,890 6,991 3,269 1,963 2,813 5,988 3,175 
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CLASS IV. INDUSTRIAL METALS, MACHINES, CONVEYANCES (continued) 


Sub-class 21. 


Rolling and Extrusion of Non-ferrous Metals, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Naluejol= 
No. of during Whole Year Motive 
Year ended Establish- | Power | Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons | Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 F) 2,341 280 2,621 25,015 2,920 2,250 12,677 16,062 3,385 | 
1954 6 2,432 309 2,741 27,123 3,307 2,503 12,602 16,617 4,015 
1955 7 2,895 383 3,278 31,665 3,820 3,233 23,539 29,136 5,597 
1956 8 3,374 350 3,724 41,236 5,659 3,846 27,425 33,932 6,507 | 
1957 8 3,496 378 3,874 42,505 6,066 4,209 22,581 29,331 6,750 | 
1958 9 3,705 400 4,105 | 46,151 7,712 4,580 24,986 33,370 8,384 
1959 9 3,872 414 4,286 | 50,579 8,784 4,972 27,129 36,363 9,234 
1960 II 4,250 464 4,714 53,276 11,760 6,043 32,551 44,028 11,477 
1961 12 4,504 525 5,029 | 66,414 21,284 6,283 29,467 39,779 10,312 
1962 13 4,593 513 5.106 | 69,977 22,490 6,719 32,355 43,770 11,415 
1963 13 4,842 S11 5,353 79,494 25,642 7,155 35,506 49,304 13,798 
| 


Sub-class 22. 


Founding and Casting, 


etc. of Non-ferrous Metals, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed |} = Nalueiol= 
No. of during Whole Year Motive || 
Year ended Establish- Power || Land, Salaries Materials | 
| June ments Installed || Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production | 
Males Females Persons || Plant, etc. | Paid Used 
| | 
H.P. | £ thousand 
1953 175 2,848 506 3,354 17,484 || 2,562 2,390 5,532 9,266 3,734 
1954 180 3,061 656 3,717 19,828 || 3,139 2,888 7,020 11,585 4,565 
1955 180 3,471 768 4,239 19,418 | 3,705 3,561 8,445 14,064 5,619 
1956 185 3,221 858 4,079 15,864 I 3,660 3,465 7,542 13,374 5,832 
1957 196 | 3,280 973 4,253 17,000 | 4,449 3,798 7,959 14,782 6,823 
1958 202 3,615 1,019 4,634 14,920 l 4,951 4,315 8,737 16,419 7,682 
1959 204 3,716 1,146 4,862 16,204 || 5,961 4,673 9,194 17,913 8,719 
1960 208 3,906 1,169 5,075 17,442 || 6,921 5,415 11,462 20,924 9,462 
1961 212 3,786 1,187 4,973 19,104 || 7,806 5,375 11,039 20,338 9,299 
1962 215 3,607 1,178 4,785 19,480 | 8,587 5,144 11,340 20,800 9,460 
1963 209 3,754 1,283 5,037 20,542 8,616 5,584 12,334 22,612 10,278 | 
| 
Sub-class 24. Sheet Metal Working, 1955-56 to 1962-63 
Average Number Employed l Naluetol 
No. of during Whole Year | Motive 
Year ended Establish- | __ | Power | Land, Salaries Materials | 
June ments | Installed || Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.) Output Production 
Males Females Persons | Plant, etc. Paid | Used 
| } 
| Z - = — || i 
H.P. || £ thousand | 
1956* 292 6,084 2,012 8,096 | 25,753 | 7,580 6,680 14,609 25,958 11,349 
1957 310 6,147 1,866 8,013 | 24,980 || 9,064 7,067 | 14,605 26,852 12,247 
1958 325 6,514 1,990 8,504 | 26,184 | 10,310 7,880 16,634 30,603 13,969 
1959 333 6,892 1,937 8,829 | 26,881 || 10,820 8,414 | 17,661 33,055 15,394 
1960 | 361 7,236 2,120 9,356 28,220 | 12,580 9,953 21,035 39,414 18,379 
1961 | 382 T0i2 2,241 10,013 | 3I,1ll | 15,862 10,995 23,119 | 42,785+ 19,666+ 
| 1962 384 7,704 2,238 9,942 | 31,370 17,678 10,920 24,565 | 43,8937 19,328+ 
| 1963 385 8,289 2,317 10,606 | 32,962 19,641 11,649 25,877 47,500 21,623 
* Comparable figures for 1954-55 and earlier years are not available for publication. 
t Revised. 
Sub-class 25. Pipes, Tubes, and Fittings (Ferrous), 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed ee Nalue‘of— 
Year ended eee a, suing Whole: Year Power Land, | Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.) Output Production 
Males Females Persons || Plant, etc. | Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 16 3,143 270 3,413 21,519 4,109 2,964 8,060 13,056 4,996 
1954 15 3,216 227 3,443 21,367 3,916 3,088 10,058 14,945 4,887 
1955 17 3,460 230 3,690 22,153 3,858 3,488 11,777 17,491 5,714 
1956 16 3,431 223 3,654 22,499 || 4,075 3,605 13,324 19,026 5,702 
1957 16 3,591 227 3,818 23,230 | 3,777 3,964 14,463 21,423 6,960 
1958 16 3,866 223 4,089 24,133 3,914 4,384 16,283 24,784 8,501 
1959 17 3,942 220 4,162 | 24,277 3,910 4,720 16,258 24,846 8,588 | 
1960 19 4,304 260 4,564 26,601 7,071 5,267 19,057 30,282 11,225 
1961 22 4,287 294 4,581 27,433 7,036 5,677 17,437 28,740 11,303 
1962 27 3,999 320 4,319 29,405 7,241 5,425 16,642 27,169 10,527 
1963 25 4,214 492 4,506 34,965 10,073 5,775 16,713 26,786 10,073 
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CLASS IV. INDUSTRIAL METALS, MACHINES, CONVEYANCES (continued) 
Sub-class 26. Wireworking (including Nails), 1952-53 to 1962-63 
eet Averase Number Employed | Be | Naluel ota 
Year ended Establish 2 ey oe ieee, 2 Power Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 110 3,718 509 4,227 22,871 2,100 | 3,283 8,955 14,366 5,411 
1954 HI 4,012 524 4,536 23,146 2,221 3,801 10,397 16,636 6,239 
1955 105 3,946 488 4,434 23,889 2,569 3,969 11,789 18,625 6,836 
1956 107 4,030 560 4,590 24,834 5,042 4,357 14,401 22,310 7,909 
1957 109 4,018 606 4,624 24,868 5,207 4,603 15,771 23,988 8,217 
1958 113 4,371 626 4,997 25,050 5,620 4,993 18,286 28,009 9,723 
1959 125 4,257 608 4,865 25,405 5,865 4,926 17,556 26,694 9,138 
1950 132 4,581 664 5,245 26,187 6,842 5,736 21,281 32,253 10,972 
1961 128 4,624 669 5,293 26,030 7,419 6,111 22,114 33,372 11,258 
1962 127 4,417 614 5,031 28,573 8,345 5,766 20,349 30,647 10,298 
1963 130 4,578 721 5,299 30,229 9,102 6,535 22,782 34,065 11,283 
Sub-class 27. Stoves, Ovens, and Ranges, 1952-53 to 1962-63 
x - Average Numer Employed re Value of — = 
Year ended Establish- wie meas Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 23: 1,827 153 1,980 8,057 1,061 | 1,656 1,403 3,488 2,085 
1954 22 2,049 209 2,258 8,203 1,186 1,982 1,904 4,293 2,389 
1955 22 2,211 249 2,460 8,558 1,381 2,365 2,479 5,257 2,778 
1956 22 1,973 203 2,176 8,790 1,586 2,005 2,706 5,352 2,646 
1957 19 1,733 183 1,916 8,666 1,833 1,776 2,131 4,503 2,372 
1958 19 1,482 185 1,667 8,859 1,932 1,674 2,020 4,219 2,199 
1959 19 1,393 216 1,609 10,123 2,072 1,586 2,017 4,555 2,538 
1950 23 1,447 267 1,714 10,517 2,245 1,784 3,224 5,884 2,660 
1961 22 1,360 256 1,616 10,568 2,246 1,883 3,213 5,856 2,643 
1962 21 1,033 171 1,204 5,592 2,866 1,350 2,850 5,124 2,274 
1963 16 897 171 1,068 | 5,603 2,768 1,215 2,844 5,336 2,492 


Sub-class 28. Gas Fittings and Meters, 


1952-53 to 1962-63 


\ ; Averaue arta pmalored Rane Maluciolre 
5 tiv: 
Year ended Establish- ma pees Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.} Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 4 196 46 242 142 44 193 173 416 243 
1954 4 189 67 256 261 44 190 184 466 282 
1955 4 184 78 262 232 42 207 222 499 277 
1956 5 175 91 266 221 4l 230 334 654 320 
1957 4 167 74 241 186 72 213 317 592 275 
1958 4 166 77 243 233 85 206 298 595 297 
1959 4 149 74 223 248 86 196 317 585 268 
1950 4 134 82 216 248 130 196 288 528 240 
1961 4 152 92 244 231 75 248 358 716 358 
1962 4 155 is 232 231 146 234 342 706 364 
1963 5 151 74 225 231 154 221 227 617 390 
Sub-class 30. Sewing Machines, 1952-53 to 1962-63 
r aversse Nun bet Eoplieres ae Naluctol= 
“Year ended Establish babies ies a Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 13 116 22. 138 82 92 89 44 189 145 
1954 13 118 18 136 77 85 92 55 229 174 
1955 12 123 16 139 74 77 105 78 262 184 
1956 14 122 15 137 84 82 110 200 425 225 
1957 16 Hl 15 126 83 9l 93 189 362 173 
1958 15 132 38 170 70 113 121 200 503 303 
1959 14 171 69 240 408 562 177 763 1,191 428 
1950 16 216 71 287 405 538 254 750 1,265 515 
1961 19 173 69 242 393 641 227 718 1,296 578 
1962 19 183 58 241 394 663 226 712 1,108 396 
1963 20 210 90 300 413 623 295 792 1,458 666 


CLASS IV. 


FACTORIES 


Sub-class 31. Arms, 1952-53 to 1962-63 


81 


INDUSTRIAL METALS, MACHINES, CONVEYANCES (continued) 


F Average numer Employed ee | MOG 35 
Year ended Eee sal = cad aa Bower | Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| HP £ thousand 
1953 3 1,714 181 1,895 12,962 2,986 1,459 461 1,963 1,502 
1954 4 1,616 135 1,751 13,082 3,071 1,350 515 1,941 1,426 
1955 4 1539 154 1,693 13,287 3,260 1,337 419 1,672 1,253 
1956 5 1,451 177 1,628 13,330 3,481 1,379 357 1,742 1,385 
1957 6 1,199 136 1,335 27,366 3,834 1,231 354 1,729 1,375 
1958 6 1,290 165 1,455 34,222 29,473 1,390 879 2,604 1,725 
1959 6 1,523 285 1,808 34,140 32,117 1,687 981 3,032 2,051 
1960 de 1,745 521 2,266 32,980 33,089 2,221 1,196 3,917 2,721 
1961 8 1,843 7II 2,554 33,146 33,717 2,591 1,181 4,258 3,077 
1962 8 1,938 624 2,562 32,134 34,120 2,488 1,155 3,897 2,742 
1963 9 1,924 524 2,448 32,973 34,494 2,410 1,159 3,985 2,826 
Sub-class 32. Wireless and Amplifying Apparatus, 1952-53 to 1962-63 
ss ' vet aee Number Employed ae | Naluectee 
Year ended Establish- plies So one Power | Land, Salaries Materials 
June ments Installed || Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
FP: £ thousand 
1953 84 2,924 1,478 4,402 9,142 1,309 3,047 4,481 8,324 3,843 
1954 93 35229 1,855 5,084 2313 1,506 3,633 5,692 10,398 4,706 
1955 99 3,271 2,109 5,380 7,023 | 1,702 3,997 5,973 11,275 5,302 
1956 102 3,385 2,285 5,670 7,843 2,827 4,377 6,191 11,787 5,596 
1957 110 3,754 3,144 6,898 8,527 || 4,054 | 5,382 9,100 | 16,139 7,039 
1958* 114 | 5,105 4,622 | 9,727 | 10,095 6,350 8,188 22,777 36,089 13,312 
1959 130 5,350 4,542 9,892 8,432 | 7,693 8,641 23,929 38,814 14,885 
1960 133 6,248 6,214 12,462 9,143 | 8,812 11,538 35,028 56,077 21,049 
1961 139 5,792 4,992 10,784 10,076 || 10,261 10,787 27,203 42,959 15,756 
1962 147 4,963 4,127 9,090 10,644 || 10,529 8,951 24,054 38,828 14,774 
1963 142 5,096 4,510 9,606 10,092 10,293 9,616 25,183 40,949 15,766 
7 BiSen explanatory noes (6) on Conparabiligys = 8. oe : _— oe 7 
CLASS V. PRECIOUS METALS, JEWELLERY, PLATE 
Sub-class |. Jewellery, 1952-53 to 1962-63 
4 , Average Number Employed pee Naleiol= 
bee oa Establish- mene ara Bowen! Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
FP: £ thousand 
1953 106 532 304 836 779 375 468 Oj 598 1,363 765 
1954 118 591 428 1,019 878 443 575 837 1,884 1,047 
1955 129 596 425 1,021 822 525 628 910 2,006 1,096 
1956 144 618 470 1,088 950 619 732 1,057 2,346 1,289 
1957 154 642 512 1,154 903 716 787 1,081 2,463 1,382 
1958 154 652 497 1,149 | 920 808 822 1,141 2,600 1,459 
1959 154 624 465 1,089 | 983 876 792 1,113 2,453 1,340 
1960 149 587 389 976 | 909 866 781 1,171 2,532 1,361 
1961 144 541 352 893 802 900 766 1,202 2,485 1,283 
1962 140 528 327 855 821 884 724 1,342 2,646 1,304 
1963 146 515 300 815 615 938 709 | 1,351 2,671 1,320 


Sub-class 2. 


Watches and Clocks (including Repairs), 1952-53 to 1962-63 


nN F verses, Number Empleyed | ae Velusicte 
Year ended Establish- sai etic a tinea power! Land, Salaries Materials 
june ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 51 160 23 183 57 110 93 52 219 167 
1954 69 194 29 223 144 160 119 82 322 240 
1955 71 197 34 231 136 180 138 205 47| 266 
1956 79 208 32 240 137 205 154 243 578 335 
1957 87 228 4l 269 160 229 165 240 569 329 
1958 87 231 37 268 175 272 170 204 553 349 
1959 92 231 4l 272 202 316 179 186 559 373 
1960 97 257 43 300 155 343 211 196 619 423 
1961 98 243 36 279 148 352 208 162 583 421 
1962 100 248 37 285 90 401 218 136 557 421 
1963 99 237 33 270 87 424 202 157 545 388 
| 
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STATISTICAL REGISTER 
CLASS V. PRECIOUS METALS, JEWELLERY, PLATE (continued) 
Sub-class 3. Electroplating (Gold, Silver, Chromium, etc.), 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed | NalusiotS 


Y asa No. of during Whole Year | Motive ; 
serene Establish- Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


4,523 350 
4,316 480 
4,353 553 
4,599 618 
4,485 664 
4,752 684 
4,860 706 
4,878 823 
4,974 | 820 


4,591 823 
4,554 927 


CLASS VI. TEXTILES AND TEXTILE GOODS (not dress) 
Sub-class 2. Cotton, Spinning and Weaving, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed | ¥ Value of— 


Y ded No. of during Whole Year Motive | 
Cd eh Establish- Power Land, Salaries Materials 
June ments 


| installed Buildings, and Wages and Fuel, etc. Output Production 


Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


1,787 19,938 4,161 2,338 7,626 
1,972 19,993 4,256 2,914 9,093 
1,984 20,739 4,706 3,057 9,581 
1,961 20,211 4,819 3,199 9,266 
1,959 20,194 4,862 3,417 9,746 
2,120 22,085 5,596 3,612 10,087 
2,097 22,130 9,190 3,479 9,156 
2,105 22,749 8,997 3,913 10,397 
2,016 23,659 10,180 3,744 9,591 
1,970 27,404 11,123 3,645 9,637 
2,004 27,546 14,079 3,833 10,463 


Sub-class 3. Wool, Carding, Spinning, Weaving, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Value of— 


No. of during Whole Year Motive 
Year ended Establish- Power Land, Salaries Materials 

June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


FP: £ thousand 


2,856 3,565 6,421 25,051 5,034 3,911 10,993 
3,059 4,074 7,133 26,557 5,483 4,524 14,510 
2,800 3,896 6,696 25,372 5,410 4,339 12,648 
2,703 3,882 6,585 24,272 5,722 4,361 11,915 
2,656 3,939 6,595 23,169 5,508 4,524 13,970 
2,470 3,663 6,133 22,417 5,740 4,455 10,695 
2,497 3,410 5,907 23,135 6,317 4,502 9,376 
2,664 3,687 6,351 22,171 6,637 5,194 12,244 
2,549 3,349 5,898 20,651 6,796 4,851 9,916 
2,308 2,997 5,305 21,571 7,304 4,688 11,081 
2,418 3,266 5,784 21,639 7,090 4,967 11,626 


Sub-class 4. Hosiery and Other Knitted Goods, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Value of— 


No. of during Whole Year Motive i. 
Year ended Establish- Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


1,724 4,966 8,975 3,771 3,873 7,893 14,833 6,940 
1,927 5,640 9,513 4,272 4,628 10,283 18,379 8,096 
1,943 5,815 9,353 4,598 4,861 10,092 19,088 8,996 
1,876 5,461 8,710 4,976 4,734 10,609 19,313 8,704 
1,833 5,447 8,906 5,249 4,987 10,917 20,200 9,283 
1,692 5,239 9,492 5,678 4,889 11,497 21,136 9,639 
1,633 4,974 5,889 4,873 11,351 20,644 9,293 
1,488 5,004 5,334 5,017 11,983 21,691 9,708 
1,452 5,110 5,798 5,211 12,174 22,280 10,106 
1,378 4,675 6,139 4,750 11,289 20,639 9,350 
1,231 4,752 6,078 4,893 12,025 21,933 9,908 


FACTORIES 


CLASS VI. 
Sub-class 6. 


TEXTILES AND TEXTILE GOODS (not dress) (continued) 
Rayon, Nylon, etc., 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed 
No. of during Whole Year 


Year ended Establish- 


June ments | 


Females 


Persons 


Motive 
Power 
Installed 


Value of— 


Land, | Salaries 


Buildings, and Wages 
Plant, etc. Paid 


| 


Materials { 
Production | 


and Fuel, etc. 
Used 


H.P. 


3,534 
3,661 
3,565 
3,602 
3,785 
3,844 
3,171 
3,447 
4,301 
4,923 
4,910 


1,164 
1,132 
1,328 
1,147 
1,592 
1,661 
1,911 
2,007 
2,490 
2,434 
2,621 


£ thousand 


| | ,836 
1,993 
1,389 
1,626 
1,691 
| ,387 
1,536 
1,825 
2,675 
2,754 
3,194 


Sub-class 8. Rope and Cordage, 1952-53 to 1962-63 


i : Average Number Employed 
No. of during Whole Year 


Year ended Establish- fe es 


June ments 
Persons 


Males Females 


Motive 
Power 
Installed 


Value of — 


Land, Salaries 
Buildings, and Wages 
Plant, etc. | Paid 


Materials 
and Fuel, etc. 
Used 


Output Production 


Coo-OoO-—-OMUNND 


H.P. 


4,252 
3,669 
3,702 
3,828 
4,108 
4,193 
4,320 
4,378 
4,611 
4,635 
3,328 


Sub-class 9. Canvas Goods, Tents and Tarpaulins, 1952-53 


£ thousand 


648 
643 
638 
639 
688 
736 
784 
938 
1,056 
918 
959 


to 1962-63 


Average Number Employed 
No. of during Whole Year 


Year ended Establish- 


June ments 
Males 


Females Persons 


Motive 
Power 
Installed 


Value of— 


Land, 
Buildings, 
Plant, etc. 


Salaries 
and Wages 
Paid 


Materials 
and Fuel, etc. 
Used 


Output Production 


Sub-class 10. 


FIP. 
480 


£ thousand 


1,757 
1,641 
1,448 
1,411 
1,293 
1,175 
1,187 
1,294 
1,251 
1,112 
1,269 


Bags and Sacks, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed 


No. of during Whole Year 


Year ended Establish- = ie _ 
June 


ments 
Males 


Females Persons 


Motive 
Power 
Installed 


H.P. 


609 
755 
792 
795 
842 
800 
1,004 
1,019 
1,045 
1,149 
1,374 


Value of— 


Land, 
Buildings, 
Plant, etc. 


Salaries 
and Wages 


Materials 
and Fuel, etc. 
Used 


Output Production 


£ thousand 


1,612 
1,523 
1,533 
1,820 
1,594 
1,015 
1,295 
1,371 
1,363 
1,226 
1,420 
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CLASS VII. 


STATISTICAL REGISTER 


SKINS AND LEATHER (not clothing or footwear) 


Sub-class |. Furriers and Fur Dressing, 1952-53 to 1962-63 


Ni ; | Average: at ag Eoipioyed aa ————— Waluelote 
Year ended Establish- Dae 2 a a 6 Powe Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| HLP. £ thousand 
1953 4l 107 125 232 243 158 Il 158 360 202 
1954 44 121 137 258 244 182 138 248 494 246 
1955 45 132 157 289 | 211 181 156 331 646 315 
1956 45 119 161 280 217 208 168 341 717 376 
1957 45 115 137 252 307 221 166 297 662 365 
1958 42 15 134 249 342 250 170 316 663 347 
1959 39 110 123 233 342 243 165 295 648 353 
1960 4l 100 126 226 260 259 173 330 654 324 
1961 38 91 136 227 231 228 177 395 736 341 
1962 40 98 155 253 276 310 202 468 905 437 
1963 42 92, 155 247 266 300 197 364 801 437 
Sub-class 2. Fellmongering and Woolscouring, 1952-53 to 1962-63 
N ' Exetaes Numa Employed ae = waluelcie 
Year ended Establish- pbs sek tera _— Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages /and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 26 942 32 974 5,832 1,140 80| | 6,064 7,474 1,410 
1954 24 1,047 34 1,081 6,180 1,338 976 7,339 8,964 1,625 
1955 2! 908 34 942 5,980 1,099 889 5,935 7,428 1,493 
1956 21 945 37 982 5,975 1,166 933 5,620 7,318 1,698 
1957 20 1,013 37 1,050 6,322 1,241 1,043 7,914 9,649 15735: 
1958 17 849 33 882 6,008 1,218 902 4,879 6,259 1,380 
1959 16 861 32 893 5,964 1,323 963 4,250 5,679 1,429 
1960 16 912 38 950 5095: 1,284 1,106 5,492 7,223 1,731 
1961 17 836 39 875 5,643 1,290 1,046 5,039 6,485 1,446 
1962 16 829 40 869 5,567 1,340 997 5,966 7,408 1,442 
1963 18 840 27 867 6,422 1,932 1,074 6,283 7,772 1,489 
Sub-class 3. Tanning and Leather Dressing, 1952-53 to 1962-63 
‘i P ‘Average’ Number Employed } Value of— Leather Produced 
Year Bea 2 during Whole Year Motive 
stab- : ; 
ae lishe | — nested Buildin Ss. Senate Heirs Output | Production Sold by Sold by 
line ments Males Females Persons Plant, wee Paid | ete. Used qi Area Weight 
H.P. £ thousand Thous. Thous. 
sq. ft. Ib. 
1953 68 1,737 137 1,874 13,821 1,438 1,548 | 3,941 6,127 2,186 32,717 12,350 
1954 69 1,843 146 1,989 14,511 1,574 1,732 | 4,445 6,878 2,433 38,298 11,757 
1955 69 1,791 159 1,950 14,499 1,827 15757" | 4,500 6,971 2,471 36,188 10,838 
1956 68 1,636 175 1,811 14,415 1,788 1,724 | 4,732 6,923 2,191 33,981 10,824 
1957 65 1,595 187 1,782 14,431 1,858 | 1,722 4,961 7,091 2,130 35,222 8,893 
1958 60 1,583 162 1,745 14,802 1,893 1,720 5,267 7,563 2,296 35,999 7,902 
1959 60 1,623 156 1,779 14,103 2,007 | 1,822 5,616 8,364 2,748 39,210 7,027 
1960 58 1,587 166 1,753 14,579 2,374 1,939 7,205 10,133 2,928 39,538 5,535 
1961 56 1,547 214 1,761 14,174 2,530 2,015 6,637 9,565 2,928 37,134 5,542 
1962 53 1,559 205 1,764 14,644 2,493 2,047 | 6,513 9,762 3,249 38,056 5,421 
1963 49 1,532 208 1,740 13,080 2,609 | 2,028 | Eyieys 8,509 3,357 36,347 5,633 
Sub-class 5. Machine Belting (Leather or Other) 1952-53 to 1962-63 
‘i ; Average: nares ereered ae PF a a value iis 
Laie Establish- raise esas —— Powee Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 vA 110 18 128 319 53 84 140 265 125 
1954 7 106 24 130 321 54 85 175 306 131 
1955 8 118 33 15] 332 57 109 222 372 150 
1956 8 117 33 150 344 6l 112 222 371 149 
1957 8 103 28 131 344 104 101 189 333 144 
1958 8 105 25 130 344 a 105 241 379 138 
1959 8 101 28 129 322 I 104 204 349 145 
1960 8 92 27 119 344 15 107 225 372 147 
1961 8 85 33 118 368 134 110 205 339 134 
1962 8 77 26 103 272 141 92 164 278 114 
1963 8 77 20 97 198 140 95 172 307 135 


FACTORIES 85 
CLASS VII. SKINS AND LEATHER (not clothing or footwear) (continued) 
Sub-class 6. Bags, Trunks, etc., 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed Naluciotss | 
Y ded No. of during Whole Year | Motive : 5 
Sarnenes Establish- | Power Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.) Output Production 
Males | Females Persons Plant, etc. Paid Used 
: H.P. £ thousand 
1953 175 855 1,211 2,066 1,225 773 1,053 1,753 3,418 1,665 
1954 177 888 1,244 2,132 1,203 826 1,181 1,996 3,832 1,836 
1955 197 897 1,280 2,177 1,146 951 1,255 1,977 3,964 1,987 
1956 194 868 1,330 2,198 1,216 1,003 1,344 2,129 4,267 2,138 
1957 188 830 1,222 2,052 1,257 1,085 1,323 2,111 4,185 2,074 
1958 182 862 1,290 2,152: 1,413 15025 1,427 2,297 4,610 2,313 
1959 174 879 1,345 2,224 1,367 1,286 1,546 2,853 5,371 2,518 
1960 178 893 1,436 2,329 1,507 1,551 1,706 3,348 6,245 2,897 
1961 174 841 1,390 2,231 1,426 1,725 1,703 3,295 6,105 2,810 
1962 162 751 1,326 2,077 1,292 1,854 1,620 3,083 5,767 2,684 
1963 160 775 1,423 2,198 1,249 1,926 1,745 3,427 6,388 2,961 
CLASS VIII. CLOTHING (except knitted) 
Sub-class |. Tailoring and Ready-made Clothing, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed | VOU GES = 
Visarcended No. of during Whole Year Motive | - é 
Establish- 2 Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 916 3,116 13,334 16,450 7,890 5,343 7,944 14,593 26,592 11,999 
1954 914 3,109 13,977 17,086 7,459 S772. 8,742 17,171 30,251 13,080 
1955 946 3,057 14,305 17,362 7,198 6,135 9,219 17,715 32,213 14,498 
1956 965 3,075 14,353 17,428 6,720 6,433 9792. 19,610 35,070 15,460 
1957 964 3,064 14,138 17,202 6,505 6,567 10,091 19,236 35,167 15,931 
1958 933 2,986 14,403 17,389 6,678 7,179 10,717 20,337 36,992 16,655 
1959 921 3,024 14,548 17,572 6,763 7,739 10,936 20,668 38,390 17,722 
1960 940 3,100 15,391 18,491 6,993 8,578 12,245 23,046 42,912 19,866 
1961 969 3,091 15,858 18,949 7,652 9,809 13,181 26,216 47,124 20,908 
1962 957 3,088 15,249 18,337 8,270 10,334 13,052 25,494 47,054 21,560 
1963 954 2,994 15,422 18,416 8,005 11,426 13,565 27,437 50,377 22,940 
Sub-class 2. Clothing (Waterproof and Oilskin), 1952-53 to 1962-63 
= ; average Davila Employed | er Me 
A r t 
Merce Establish- z ue caneal Power Land, Salaries Materials 
s ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| 
HR: £ thousand 
1953 UES 94 505 599 289 187 305 704 1,240 536 
1954 16 104 593 697 303 226 380 842 1,532 690 
1955 22 114 623 737 267 259 406 983 1,797 814 
1956 29 119 666 785 265 305 463 1,125 1,933 808 
1957 26 114 591 705 236 310 426 929 1,657 728 
1958 23 114 535 649 261 359 421 983 1,748 765 
1959 20 109 495 604 232 289 409 1,024 1,685 661 
1960 21 122 579 701 255 407 496 1,232 2,066 834 
1961 21 20 | 549 670 308 413 499 1,152 1,966 814 
1962 20 126 509 635 | 359 387 505 1,486 2,406 920 
1963 18 147, | 564 711 | 343 453 557 1,518 2,267 749 
Sub-class 3. Dressmaking, 1952-53 to 1962-63 
re ; pversge: Pails Emplayed Men = Rael 
Year ended | Eseablish- secant Power Land, Salaries | Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 302 212 2,113 2,325 696 863 885 1,225 2,657 1,432 
1954 330 217 2,235 2,452 665 982 1,001 1,615 3,190 1,575 
1955 331 229 2,148 2,377 578 1,017 992 1,560 3,174 1,614 
1956 342 209 2,044 2,253 614 1,115 1,006 1,635 3,300 1,665 
1957 309 160 1,610 1,770 517 968 795 1,376 2,746 1,370 
1958 287 133 1,358 1,491 498 948 709 1,095 2,287 1,192 
1959 280 117 1,302 1,419 454 932 662 1,012 2,189 1,177 
1960 269 117 1,163 1,280 465 985 642 1,014 2,181 1,167 
1961 270 106 945 1,051 409 971 545 750 1,907 1,157 
1962 272 114 994 1,108 413 1,027 590 810 2,028 1,218 
1963 280 130 1,035 1,165 435 1,206 663 811 2,155 1,344 
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CLOTHING (except knitted) (continued) 


Sub-class 4. Millinery, 1952-53 to 1962-63 


Value of — 


Average Number Employed 
No. of during Whole Year Motive 
— ended Establish- Power Land, Salaries Materials 
une ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 121 235 1,453 1,688 439 659 750 1,161 2,432 1,271 
1954 128 265 1,445 1,710 446 689 843 1,342 2,778 1,436 
1955 129 241 1,393 1,634 391 700 866 1,301 2,821 1,520 
1956 125 241 1,344 1,585 389 729 883 1,331 2,852 1,521 
1957 120 248 1,306 1,554 408 743 904 1,398 2,984 1,586 
1958 119 240 1,258 1,498 367 803 897 1,266 2,760 1,494 
1959 117 226 1,184 1,410 337 757 868 1,208 2,672 1,464 
1960 116 224 1,191 1,415 320 810 921 1,277 2,781 1,504 
1961 112 209 1,216 1,425 314 949 960 1,455 3,141 1,686 
1962 113 214 1,189 1,403 366 986 1,011 1,445 3,063 1,618 
1963 109 206 1,193 1,399 375 988 969 1,361 3,025 1,664 
Sub-class 5. Shirts, Collars, and Underclothing, 1952-53 to 1962-63 
F Average Number Employed fore Nae 
Year ended Establish- sales as sled —— Power Land, | Salaries Materials 
June ments |} Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 147 356 2,842 3,198 2,502 984 1,494 EPA 5,907 2,196 
1954 148 374 3,371 3,745 2,658 1,115 1,929 4,944 7,952 3,008 
1955 154 402 3,872 4,274 2,802 1,357 2,277 6,032 9,762 3,730 
1956 165 440 3,935 4,375 2,707 1,527 2,453 6,519 10,423 3,904 
1957 163 454 4,055 4,509 3,030 1,825 2,653 6,836 11,020 4,184 
1958 156 465 4,174 4,639 2,668 1,967 2,820 7,021 11,410 4,389 
1959 162 502 4,378 4,880 2,612 2,129 3,047 7,319 12,017 4,698 
1960 158 465 4,536 5,001 2,571 2,263 3,322 8,032 13,254 5,222 
1961 154 464 4,790 5,254 2,684 2,615 3,555 7,968 13,598 5,630 
1962 148 453 4,596 5,049 2,716 2,696 3,474 7,863 13,048 5,185 
1963 148 480 4,907 5,387 | 2,803 3,113 | 3,703 8,004 13,838 5,834 
Sub-class 6. Foundation Garments, 1952-53 to 1962-63 
, | Average Une Employed ee baie cli: = 
best ended Establish- pall eisoebtenl Power Land, Shlaries || sMeceriets 
uDS ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. | Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 37 126 1,259 1,385 834 506 681 1,475 2,999 1,524 
1954 40 118 1,427 1,545 1,006 510 854 2,333 4,433 2,100 
1955 4| 123 1,372 1,495 1,041 588 823 2,189 3,936 1,747 
1956 40 120 1,338 1,458 1,212 594 878 2,538 4,531 1,993 
1957 38 120 1,264 1,384 1,214 593 855 2,273 4,189 1,916 
1958 35 116 1,412 1,528 1,091 590 966 2,936 5,193 2,257 
1959 33 120 1,443 1,563 1,138 607 1,004 2,942 5,339 2,397 
1960 34 117 1,451 1,568 1,172 683 1,136 3,061 5,715 2,654 
1961 34 118 1,375 1,493 1,225 733 1,006 2,860 5,367 2,507 
1962 33 133 1,558 1,691 1,260 810 1,134 3,444 6,186 2,742 
1963 30 128 1,605 1,733 1,193 1,016 1,196 3,417 6,427 3,010 
\ 


Sub-class 7. 


Handkerchiefs, Ties, and Scarves, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed = Mil 
Vearlended No. of during Whole Year Motive 5 ; 
Establish- ah = Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.) Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used | 
ALP: £ thousand 
1953 37 166 760 926 408 417 475 1,476 2,382 906 
1954 45 179 1,044 1,223 422 468 640 1,798 2,934 1,136 
1955 44 169 1,030 1,199 436 439 658 1,646 2,726 1,080 
1956 45 156 984 1,140 436 423 652 1,638 2,707 1,069 
1957 44 150 991 1,141 456 459 659 1,776 2,851 1,075 
1958 44 163 1,028 1,191 434 513 722 1,883 3,074 1,191 
1959 45 162 1,019 1,181 484 549 735 1,873 3,107 1,234 
1960 46 178 1,031 1,209 466 826 770 1,728 3,213 1,485 
1961 47 169 1,105 1,274 533 927 849 2,245 3,769 1,524 
1962 45 153 995 1,148 552 910 795 2,269 3,746 1,477 
1963 42 170 1,048 1,218 540 959 823 2,364 4,089 1,725 
| 


FACTORIES 
CLASS VIII. CLOTHING (except knitted) (continued) 
Sub-class 8. Hats and Caps, 1952-53 to 1962-63 


i] Val f— 
Average Number Employed | to 

No. of during Whole Year 
Year ended Establish- : 


June ments \ aa SRG onan areal 


| Motive 


| 
| 
Power Land, Salaries Materials | 


| Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


2,820 930 
2,885 1,082 
2,851 1,029 
219: 1,037 
2,121 942 
2,131 946 
2,035 878 
2,033 1,057 
2,023 1,086 
1,849 905 
1,629 9I7 


Sub-class 9. Gloves, 1952-53 to 1962-63 


i 
Average Number Employed Waluesc 
No. of during hole Year Motive 
Year ended Establish- | __ pene See Ae Power Land, | Salaries Materials 

June ments Installed Buildings, and Wages and Fuel, etc. Output Production 


Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


FAR: £ thousand 


300 264 
283 410 
260 413 
285 375 
249 415 
311 426 
307 507 
307 722 
303 685 
366 795 
296 873 


Sub-class 10. Boots and Shoes, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed | ne — Naluciol= 
No. of during Whole Year | otive | 
Year ended Establish- ¥ Power Land, 


June ments | a - 7 7 


Salaries Materials 
ages |and Fuel, etc. Output Production 
d Used 


| Installed Buildings, and 
Males Females | Persons | Plant, etc. | Pai 
| | 


| £ thousand 


1953 187 3,469 3,264 | 6,733 | Vie 5,694 11,371 
1954 191 3,738 3,806 7,544 | | | 6,409 12,987 
1955 191 3,524 3,689 7,213 | | 6,414 12,932 
1956 186 | 3,474 3,669 7,143 | i 6,744 13,988 
1957 176 3,435 3,561 6,996 i | 7,046 14,201 
1958 175 3,367 3,410 6,777 ip eve 7,220 14,451 
1959 172 3,171 3,198 6,369 7,325 14,323 
1960 159 3,129 3,242 6,371 | 8,285 15,611 
1961 161 3,115 3,350 6,465 é | i 8,532 16,470 
1962 150 2,848 3,060 5,908 | | 8,421 16,216 
1963 144 2,811 3,201 6,012 ‘ | ; 8,616 16,494 


* See explanatory note (I!) on comparatility, page 8. 


Sub-class 11. Boot and Shoe Repairing, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Value of — 
No. of during Whole Year Motive | 
eienees Establish- — —_—__.. = | Power | Salaries Materials 


ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 


Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


£ thousand 


1,428 : ; 587 
1,482 ; 606 
1,464 : 656 
1,507 76| 
1,524 | 786 
1,505 774 
1,493 830 
1,462 847 
1,400 868 
1,460 s 940 
1,484 949 
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CLOTHING (except knitted) (continued) 


Sub-class 13. Umbrellas and Walking Sticks, 1952-53 to 1962-63 


yee | Aversse putes Emploved Meu = Yalusiot— 
° t | 
Teer enees Establish- Risers wien rower Land, | Salaries Materials 
uns ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 II 49 93 142 46 67 | 80 207 396 189 
1954 10 54 112 166 54 65 104 251 451 200 
1955 10 49 104 153 51 76 93 260 498 238 
1956 II 57 109 166 59 95 126 311 660 349 
1957 10 58 119 177 50 93 128 373 647 274 
1958 9 55 95 150 53 92 118 291 515 224 
1959 9 44 94 138 6l 95 123 286 507 221 
1960 8 44 87 131 63 88 117 243 531 288 
1961 6 34 78 112 58 90 124 4ll 668 257 
1962 6 34 74 108 57 77 122 401 686 285 
1963 7 37 73 110 52 105 117 359 685 326 
————SSSS — ——— — EE = — 24} — _ — — — == _ = 
Sub-class 14. Dyeworks and Cleaning, 1952-53 to 1962-63 
- ; Everase um eer Bpeves 4 pales Ge = 
2 ri h ti 
Year ended Establishe mae eee Z | Power Land, Salaries Materials 
June ments ] Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.} Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
- | 
| H.P. £ thousand 
1953 413 2,224 2,216 4,440 6,392 2,811 2,368 883 4,760 3,877 
1954 445 2,259 2,149 4,408 6,774 2,945 2,439 921 5,207 4,286 
1955 494 2,420 2,454 4,874 7,403 3,461 2,782 1,057 5,958 4,901 
1956 515 2,443 2,421 4,864 7,660 3,719 2,933 1,130 6,316 5,186 
1957 520 2,359 2,369 4,728 7,678 3,960 2,937 1,192 6,471 5,279 
1958 531 2,342 2,333 4,675 | 7,764 4,260 2,960 1,171 6,477 5,306 
1959 534 2,302 2,238 4,540 7,118 4,517 2,903 1,147 6,425 5,278 
1960 567 2,314 2,263 4,577 | 7,607 5,057 3,097 1,291 6,868 5,577 
1961 570 2,237 2,254 4,491 | 7,615 5,379 3,154 1,299 7,231 5,932 
1962 584 2,232 2,258 4,490 | 7,657 5,867 3,168 1,351 7,557 6,206 
1963 600 2,291 2,269 4,560 | 7,032 6,393 3,277 1,426 7,865 6,439 
1 — ———— = = = 
CLASS IX. FOOD, DRINK, AND TOBACCO 
Sub-class |. Flour Milling, 1952-53 to 1962-63 
nt ; averace emer Employes ee = Malte ole ae: 
Year ended Establish | _ aise = ae are Ronee Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| H.P. £ thousand 
1953 54 1,588 119 1,707 19,635 3,614 1,410 17,200 20,609 3,409 
1954 53 1,594 129 1,723 20,324 3,620 1,492 21,040 24,353 3,313 
1955 52 1,498 131 1,629 20,358 3,902 1,474 21,164 24,382 3,218 
1956 51 1,474 147 1,621 20,194 4,212 1,594 20,780 24,135 3,355 
1957 46 1,514 149 1,663 19,721 4,621 1,681 22,349 26,949 4,600 
1958 47 1,254 155 1,409 20,386 4,953 1,495 17,864 22,062 4,198 
1959 46 1,333 163 1,496 20,814 5,124 1,566 18,228 22,353 4,125 
1960 45 1,385 187 1,572 21,054 5,242 1,782 21,742 26,705 4,963 
1961 43 1,349 192 1,541 | 20,551 5,026 1,830 23,588 28,607 5,019 
1962 39 1,327 229 1,556 19,834 4,646 1,918 23,104 27,953 4,849 
1963 38 1,281 198 1,479 20,224 5,261 1,807 21,936 26,671 4,735 
{ I 
Sub-class 2. Cereal Foods and Starch, 1952-53 to 1962-63 
i ; pverage Sglit ad Employed ae _ Malus CS 
Year ended Establish: = mine bic ame is Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females | Persons Plant, etc. Paid Used 
FAP. £ thousand 
1953 32 1,139 384 1,523 12,575 2,048 1,100 5,572 8,630 3,058 
1954 34 1,140 373 1,513 13,247 2,391 1,170 6,923 10,876 3,953 
1955 34 1,139 389 1,528 14,044 2,582 1,174 6,770 10,037 3,267 
1956 33 1,160 397 1,557 14,305 2,944 1,292 7,696 11,464 3,768 
1957 33 1,199 402 1,601 15,276 3,120 1,430 7,993 12,344 4,351 
1958 31 1,167 407 1,574 17,191 3,383 1,466 9,096 13,639 4,543 
1959 31 1,171 386 1,557 17,239 3,494 1,489 8,809 14,019 5,210 
1960 32 1,208 391 1,599 18,370 3,607 1,609 8,953 14,771 5,818 
1961 33 1,237 393 1,630 18,583 3,703 1,683 9,145 14,941 5,796 
1962 30 1,303 402 1,705 19,240 4,004 1,809 9,866 16,752 6,886 
1963 29 1,427 428 1,855 20,009 4,926 1,960 10,673 17,788 7,5 
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FACTORIES 


FOOD, DRINK, AND TOBACCO (continued) 


Sub-class 3. Animal and Bird Foods, 1952-53 to 1962-63 


89 


| Average Number Employed \| MED 
Var ended No. of during Whole Year ; Motive I; - ; 
Establish- = 3 | Power | Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
— | | ] 
H.P. || £ thousand 
1953 54 331 33 364 3,561 571 249 2,702 3,423 721 
1954 él 404 4l | 445 | 4,354 842 351 4,727 5,588 861 
1955 66 493 48 541 5,105 1,002 441 5,656 6,658 1,002 
1956 68 486 52 538 6,046 1,046 487 5,588 6,799 1,211 
1957 70 549 52 601 6,675 1,162 564 6,764 8,289 1,525 
1958 69 540 53 593 7,446 1,176 575 8,029 9,641 1,612 
1959 74 513 49 562 7,790 | 1,454 562 6,032 7,369 1,337 
1960 77 549 60 609 8,402 | 1,572 624 6,473 7,998 1,525 
1961 76 606 55 661 8,666 | 1,647 713 7,797 9,568 1,771 
1962 77 618 54 672 10,015 || 1,799 751 7,834 9,726 1,892 
1963 77 605 69 674 11,042 2,001 776 7,829 9,982 2,153 
Sub-class 5. Bakeries, Cakes, and Pastry, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed l| Waluetotes 
No. of during Whole Year Motive | 
Year ended Establish- —_ at Power | Land, Salaries Materials 
June ments | Installed i Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons | Plant, etc. Paid Used 
H.P. || £ thousand 
1953 1,375 5,458 1,599 7,057 8,594 | 7,359 3,692 11,661 20,033 8,372 
1954 1,470 5,686 1,657 7,343 9,147 || 8,326 3,877 125372: 21,287 8,915 
1955 1,525 5,756 1,591 7,347 9,399 || 8,775 4,179 13,469 22,534 9,065 
1956 1,576 5,839 1,658 7,497 10,555 || 9,867 4,533 14,553 24,928 10,375 
1957 1,542 5,865 1,670 7,535 11,299 || 11,198 4,890 16,096 27,437 11,341 
1958 1,685 6,180 1,825 8,005 11,804 || 13,335 5,235 18,261 30,532 12,271 
1959 1,643 6,111 1,915 8,026 12,711 || 14,101 5,478 18,186 30,916 12,730 
1960 1,601 6,079 2,002 8,081 12,270 || 15,247 5,805 18,957 32,754 13,797 
1961 1,540 6,329 2S 8,444 14,160 | 17,629 6,600 20,488 36,968 16,480 
1962 1,519 6,300 2,090 8,390 15,453 | 19,238 6,935 21,339 39,142 17,803 
1963 1,495 6,371 2,227 8,598 | 15,937 | 20,302 7,284 21,934 41,357 19,423 
| 
Sub-class 6. Biscuits, 1952-53 to 1962-63 
re f Average Number Employed | Ren Naluelote: 
ha ended Establish: ane hia baad _| Power Land, Salaries Materials 
une ments | Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females | Persons Plant, etc. Paid Used 
ala bie £ thousand 
1953 21 | 1,008 1,398 2,406 | 8,088 2,083 1,549 3,244 6,296 3,052 
1954 20 990 1,426 2,416 | 8,586 2,229 1,625 STEVE 6,547 3,220 
1955 19 991 1,606 2,597 8,738 2,955 1,646 | 3,465 6,821 3,356 
1956 21 1,005 1,554 2,559 | 8,630 3,076 1,837 3,978 7,714 3,736 
1957 18 862 | 1,425 2,287 9,051 3,139 1,747 4,138 7,995 3,857 
1958 18 911 1,350 2,261 9,140 || 3,232 1,757 4,437 8,367 3,930 
1959 18 959 1,368 2,327 | 9,148 || 3,371 1,905 4,923 9,179 4,256 
1960 | 17 918 1,449 | 2,367 | 8,214 3,640 2,003 5,010 9,286 4,276 
1961 18 900 1,556 2,456 | 8,190 | 3,788 2,178 5,303 10,092 4,789 
1962 17 993 1,572 2,565 9,063 4,010 2,396 5,761 10,733 4,972 
1963 } 17 | 987 1,577 2,564 9,250 || 4,320 2,407 5,564 10,494 4,930 
| | | II 
Sub-class 7. Sugar Mills, 1952-53 to 1962-63* 
Average Number Employed Average | | verage Number Emplo Average 
Year during Whole Year : Hada Motive Raw | Year | : cauring Whole Year us peambes Motive Raw 
ended bat Power Sugar. (ended | duticg Power Sugar 
June Males Females Persons Period of Installed | Produced | June Males Females Persons Period of Installed | Produced 
Operation} I | Operationt 
H.P. | Tons | | H.P. | Tons 
1953 134 4 138 269 4,947 | 14,272 | 1959 249 5 254 424 6,769 58,743 
1954 153 3 156 349 5,325 | 34,004 | 1960 236 7 243 435 6,908 70,526 
1955 183 4 187 | 369 5,432 | 26,301 || 1961 193 7 200 393 7,174 62,978 
1956 149 3 152 365 5,447 | 36,028 } 1962 210 9 219 412 8,003 67,448 
1957 150 3 153 344 | 5,747 35,918 || 1963 251 10 261 422 8,018 79,724 
1958 167 | 3 170 | 359 | 5,956 36,854 i 
| | \| 


* The figures in the table relate to the operations of the 


available for publication. 
¢ Crushing is undertaken at the 


G85328—12 


K5189 


three sugar 


mills during only part of each year. 


mills in New South Wales. Figures other than those shown are not 
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CLASS IX. FOOD, DRINK, AND TOBACCO (continued) 
Sub-class 9. Confectionery, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Value of— 


Y ‘dea No. of during Whole Year Motive 
Sete ee Establish- Power Land, Salaries Materials 
une ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc. Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


1,525 1,413 2,938 15,031 2,464 1,878 6,446 10,658 
1,496 1,434 2,930 15,228 2,579 1,940 6,773 11,155 
1,391 1,459 2,850 16,088 2,827 1,920 7,480 11,846 
1,427 1,521 2,948 16,651 2,967 2,114 7,889 12,371 
1,479 1,565 3,044 15,977 3,019 2,334 8,310 13,859 
1,420 1,485 2,905 16,895 3,940 2,250 8,056 13,298 
1,394 1,464 2,858 17,274 4,472 2,270 8,465 13,938 
1,395 1,472 2,867 17,584 4,640 2,370 8,951 14,927 
1,406 1,450 2,856 17,704 4,967 2,500 8,875 15,520 
1,412 1,418 2,830 18,494 5,797 2,583 8,836 15,697 
1,377 1,429 2,806 | 18,889 5,780 2,586 8,737 15,987 


Sub-class 10. Jam, Fruit and Vegetable Canning, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Value of— 


No. of during Whole Year Motive 
Establish- Power Land, Salaries Materials 

ments | Installed Buildings, and Wages and Fuel, Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid etc. Used 


| 


H.-P. £ thousand 


1,205 7,426 2,240 5,879 8,328 
1,077 7,444 2,183 5,079 7,114 
1,031 7,602 2,023 5,094 7,791 
1,066 7,601 2,152 5,557 8,316 
1,089 8,010 2,388 6,310 9,188 
1,048 8,182 2,426 6,242 9,022 

972 8,240 2,539 5,398 7,838 

869 8,774 2,568 5,790 8,830 
1,036 9,284 3,245 6,957 10,798 
1,119 9,786 3,408 8,713 13,191 
1,220 9,438 3,684 8,391 13,891 


Sub-class I|. Pickles, Sauces, and Vinegar, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Walueiot 
No. of during Whole Year Motive 
Establish- Power Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages and Fuel, Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid etc. Used 


H.-P. £ thousand 


2,811 1,836 
3,310 1,896 
3,033 2,175 
3,508 2,362 
3,604 2,668 
3,616 2,361 
3,872 2,686 
3,878 2,953 
4,167 3,185 
4,329 3,335 
4,480 2,730 


FACTORIES 


CLASS IX. FOOD, DRINK, AND TOBACCO (continued) 


Sub-class 12. Bacon Curing, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed waiuenol 
Y ded No. of during Whole Year Motive | 
CHUL | Establish- Power Land, Salaries Materials 
june ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


£ thousand 
4,649 
4,606 
4,459 
5,257 
5,059 
4,928 
4,718 
§,729 
6,414 
6,130 
7,126 


Sub-class 13. Butter, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed ee Value of— 

No. of during Whole Year | lotive | 
Year ended Establish- ie Power || Land, Salaries Materials poe 
June ments Installed Buildings, | and Wages) and Fuel, Production ocuce 
Paid 


Males Females Persons Plant, etc. etc. Used 


H.P. £ thousand Cwt. 


25,292 1,179 16,368 1,967 741,748 
26,982 1,174 12,691 2,240 594,257 
30,651 1,269 15,279 2,116 773,757 
30,370 1,398 16,204 2,311 821,325 
31,153 1,449 13,089 2,425 676,513 
31,957 1,465 11,714 1,995 598,772 
30,284 1,396 13,720 3,041 754,651 
30,276 1,545 15,844 3,790 827,466 
30,417 1,567 13,374 3,225 679,928 
30,631 1,618 14,597 3,243 779,870 
30,781 1,674 13,825 3,161 719,358 


Sub-class 14. Cheese, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed Valuscct= 
Y ded No. of during Whole Year Motive 
ea ence Establish- | __ Power Land, Salaries Materials 


June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


853 
937 
974 
928 
988 
1,126 
2,893 
3,036 
3,103 
3,108 
3,312 


Sub-class 15. Condensed and Dried Milk, 1952-53 to 1962-63 


Value of — 


Average Number Employed 
Y ded No. of during Whole Year Motive 
sarc ends Establish- Power Salaries Materials 
June ments Installed and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


4,548 1,988 3,099 
11,666 2,778 3,719 
4,511 1,929 2,347 
7,173 2,220 3,162 
7,188 1,859 3,154 
7,291 1,866 3,240 
7,289 1,913 3,305 
7,218 1,881 3,469 
7,378 1,947 3,593 
7,451 1,725 3,922 
7,350 1,769 3,479 


NNNNNNNODON 


Sub-class 18. 
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CLASS IX. FOOD, DRINK, AND TOBACCO (continued) 
Sub-class 16. Margarine, 1952-53 to 1962-63 
fi ; pvebage as Employed wie Se a ee. _— palue lie sa 
Year ended Establish- _ pies foaderad Power Land, Salaries | Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production | 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 9 480 6l 541 4,049 594 395 3,965 4,830 865 
1954 8 527 65 592 4,425 622 483 4,764 5,840 1,076 
1955 8 575 74 649 4,807 674 588 5,236 6,597 1,361 
1956 9 637 95 732} 5,935 791 665 5,884 7,017 1,133 
1957 8 631 102 133-7 \ 6,340 1,061 731 6,619 7,777 1,158 
1958 8 624 89 713 6,698 1,413 7I1 7,094 8,555 1,461 
1959 8 609 108 717 6,569 1,528 797 | 8,379 9,952 1,573 
1960 6 660 127 787 6,619 1,776 885 8,402 10,027 1,625 
1961 6 686 157 843 5,698 1,948 968 9,195 | 11,091 1,896 
1962 7 720 170 890 5,987 1,936 1,064 9,158 | 11,690 2,532 
1963 8 764 177 941 6,381 2,078 1,213 | 9,722 12,369 2,647 
Sub-class 17. Meat and Fish Preserving, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed : ——= paluenst Fee i ee en 
No. of during Whole Year Motive ) 
Year ended Establish- |_ een as Power Land, Salaries | Materials 
She ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons | Plant, etc. | Paid | Used | 
H.P. Ethousand 
1953 13 492 344 836 3,147 641 574 4,126 5,447 1,321 
1954 14 515 334 849 3,409 779 586 3,238 4,400 1,162 
1955 14 449 317 766 3,735 638 560 3,073 4,133 1,060 
1956 12 402 308 710 3,617 622 535 3,360 4,214 854 
1957 II 273 286 559 3,698 620 452 2,492 3,542 1,050 
1958 I 283 257 540 3,405 493 464 2,464 3,517 1,053 
1959 8 257 237 494 3,157 475 433 2,245 3,206 961 
1960 10 238 219 457 3,374 561 430 2,129 3,094 965 
1961 10 233 200 433 3,591 766 429 2,013 2,987 | 974 
1962 10 247 232 479 4,543 897 456 2,321 3,371 1,050 
1963 10 | 219 246 465 3,183 976 423 | 1,904 2,782 878 


Condiments, Coffee, Spices, etc., 1952-53 to 1962-53 


| | Average Number Employed VOC = 
|’ “Yearvended || -Ne--of | during Whole Year Motive ; | : 
| June ibeEstablish= (| eee ee ee eee Power Land, Salaries | Materials ; 
| ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
| Males | Females | Persons Plant, etc. Paid | Used | 
| 
| | | H.P. £ thousand 
| 1953 70 | 748 823 1,571 3,604 25 964 5,245 | 8,020 2,775 
| 1954 | 67 | 673 836 | 1,509 3,775 1,242 937 5,259 | 8,034 2,775 
| 1955 67 | L220) 830 | 1,552 3,554 1,439 1,012 7,236 | 9,971 2,735 
1956 68 | 716} 849 1,565 3,928 1,869 1,077 5,820 8,778 2,958 
1957 70 | 726 | 853 1,579 4,338 2,040 1,160 6,317 9,612 3,295 
| 1958 | da 664 808 1,472 4,489 2,161 1,102 6,344 9,623 3,279 
1959 | 77 | 729 902 1,631 4,809 2,820 1,234 6,935 10,531 3,596 
1960 | rie) 802 1,016 1,818 4,744 2,830 1,511 8,222 12,896 4,674 
1961 | 76 863 952 1,815 5,638 3,636 1,628 8,699 13,948 5,249 
1962 85 890 | 938 1,828 6,186 5,072 1,686 8,414 13,842 5,428 
1963* | 83 | 1,340 | 1,184 2,524 7,220 6,784 2,£64 10,826 18,900 | 8,074 
* See explanatory note (10) on comparability, page 8. 
Sub-class 19. Ice and Refrigerating, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed 2 Nalue oie —— 
Venrended No. of during Whole Year Motive ; ; 
Establish- a nial ea Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid | Used 
H.P. £ thousand 
1953 236 1,855 103 1,958 35,609 3,327 1,352 1,105 3,530 2,425 
1954 234 1,824 109 1,933 36,814 3,731 1,365 1,094 3,291 2,197 
1955 223 1,730 119 1,849 36,624 3,947 1,381 1,086 3,294 2,208 
1956 204 1,631 125 1,756 33,959 3,738 1,406 926 3,225 2,299 
1957 185 1,464 124 1,588 31,942 3,543 1,365 861 3,186 2,325 
1958 171 1,409 105 1,514 31,145 3,466 1,342 923 3,371 2,448 
1959 167 1,403 90 1,493 29,996 3,463 1,378 922 3,468 2,546 
1960 158 1,342 109 1,451 28,627 3,611 1,392 876 3,348 2,472 
1961 152 1,248 102 1,350 28,373 3,608 1,393 850 3,135 2,285 
1962 141 1,226 110 1,336 26,404 4,106 1,447 907 3,413 2,506 
1963 138 [5137 4 | 1,25] 24,915 4,203 1,374 954 3,447 2,493 


Sub-class 21. 
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FOOD, DRINK, AND TOBACCO (continued) 


Aerated Waters, Cordials, etc., 1952-53 to 1962-63 
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Value of— 


; Average Number Employes ee 
Year ended Establish- = bee Ravana power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Pai Used 
a H.P. £ thousand 
1953 206 1,566 399 1,965 7,331 2,818 1,217 3,169 5,824 2,655 
1954 206 1,531 405 1,936 10,203 2,820 1,198 3,469 6,664 3,195 
1955 202 1,584 446 2,030 9,818 2,916 1,274 3,951 7,231 3,280 
1956 203 1,595 460 2,055 10,139 3,337 1,368 4,149 7,356 3,207 
1957 195 1,497 373 1,870 9,771 3,620 1,297 3,924 7,291 3,367 
1958 188 1,597 420 2,017 6,573 3,772 1,480 4,700 8,953 4,253 
1959 190 1,523 401 1,924 7,108 4,068 1,550 4,75 8,993 4,242 
1960 185 1,543 427 1,970 7,080 4,231 1,641 5,341 10,149 4,808 
1961 184 1,521 416 1,937 6,962 || 4,486 1,669 5,100 9,642 4,542 
1962 183 1,438 383 1,821 7,294 4,932 1,668 5,158 9,844 4,686 
1963 18! 1,500 410 1,9.0 7,474 5,639 1,749 5,444 10,753 5,309 
Sub-class 22. Breweries, 1952-53 to 1962-63 
o ; LSE: Ube Employed rate = Naluckotss ns 
* tiv: 
Year ended Establish- vate ve Sanka Power Land, Salaries Materials gece 
June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, Output | Production || Produced 
Males Females | Persons | Plant, etc. Paid etc. Used 
| H.P. £ thousand Thous. 
gallons 
1953 9 1,620 116 1,736 15,161 3,717 1,586 5,941 10,140 4,199 72,672 
1954 9 1,613 124 1,737 19,835 4,623 1,674 6,906 12,007 5,101 79,943 
1955 9 1,716 135 1,851 | 21,535 || 5,911 1,853 | 7,442 | 13,477 | 6,035 || 98,081 
1956 8 1,775 143 1,918 | 21,072 7,364 1,972 8,950* | 14,494 | 5,544* || 93,297 
1957 7 | 1,803 140 1,943 | 21,390 8,533 2,041 8,874 | 14,873 5,999 || 91,930 
1958 6 1,771 140 1,911 20,687 8,815 | 2,070 9,038 15,763 6,725 94,199 
1959 6 1,780 143 1,923 21,066 9,736 23. | *B3779 15,371 6,592 91,685 
1960 6 1,756 152 1,908 | 22,457 9,478 2,167 8,939 16,037 7,098 94,712 
1961 6 1,778 159 1,937 23,814 9,327 2,275 9,422 16,614 7,192 96,522 
1962 6 1,773 156 1,929 22,644 9,821 2,434 9,977 17,175 7,198 98,538 
1963 6 1,837 155 1,992 23,562 10,101 2,474 10,727 18,894 8,167 102,889 
a See Realenacom ats (3) on ee riparabilicy: page 8. 
Sub-class 24. Wine-making, 1952-53 to 1962-63 
Average Number employed ae _ Walue ofS 
. of i iv 
Year ended Establith- = abi eens | powee | Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 27 190 10 | 200 1,349 652 142 573 904 331 
1954 28 187 10 197 1,249 685 144 586 1,097 511 
1955 27 179 13 192 1,175 590 135 422 687 265 
1956 25 114 12 126 1,062 459 97 386 628 242 
1957 26 123 14 137 1,025 517 112 685 988 303 
1958 28 126 15 141 1,098 515 125 670 983 313 
1959 29 127 16 143 1,094 513 136 741 1,065 324 
1960 30 131 17 148 1,523 584 148 750 1,076 326 
1961 27 31] 20 ISI | 1,716 || 6ll Iso: | (1,039 1,433 394 
1962* 7 200 | +25 «| 225 2,316 | 1,388 | 284 2,300 3,181 881 
1963* 28 214 24 | 238 2,607 1415 | 289 2,916 3,823 907 


* Includes Sub-class IX-23 (Distilleries), for which separate figures cannot be published. 
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Sub-class 27. 


Bottling, 1952-53 to 1962-63 


FOOD, DRINK, AND TOBACCO (continued) 


Year ended 
June 


1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 


Average Number Employed | Value of— 
No. of during Whole Year Motive 
Establish- Power Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
51 564 239 803 820 1,086 583 1,038 3,329 2,291 
49 592 261 853 833 1,290 629 1,166 3,562 2,396 
48 594 260 854 801 1,340 664 1,316 4,195 2,879 
47 549 278 827 744 1,720 654 1,324 3,862 2,538 
47 503 287 790 763 1,884 649 1,319 3,465 2,146 
46 482 267 749 786 1,918 646 1,382 3,587 2,205 
46 481 267 748 852 1,924 673 1,336 3,737 2,401 
48 461 291 752 924 2,151 721 1,451 4,163 2,712 
49 434 316 750 1,022 2,257 737, 1,392 4,081 2,689 
44 393 271 664 986 2,126 670 1,364 3,801 2,437 
44 389 284 673 1,002 2,312 668 1,459 4,022 2,563 


Sub-class 28. Tobacco, Cigars, 


etc., 1952-53 to 1962-63 


ei F Average Numbee Employed | aie Walvelotas 
veune Establish- pala Sime paver Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. ai sed 
eee at £ thousand 
1953 15 1,192 1,236 2,428 5,434 1,193 1,698 13,317 16,822 3,505 
1954 15 1,267 1,184 2,451 6,288 1,422 1,805 15,952 19,904 3,952 
1955 13 1,259 1,073 2,332 6,270 1,089 15793 16,591 20,586 3,995 
1956 14 1,304 1,067 2,371 8,381 1,691 1,972 17,447* 22,210 4,763* 
1957 12 1,347 1,227 2,574 8,797 2,070 2,279 20,487 26,513 6,026 
1958 I 1,463 1,260 25723 8,131 2,634 2,462 20,962 27,444 6,482 
1959 8 1,513 1,250 2,763 7,414 3,114 2,432 21,507 29,703 8,196 
1960 8 1,572 1,358 2,930 7,914 4,135 2,789 22,425 33,676 11,251 
1961 rf 1,447 1,347 2,794 8,120 4,349 2,919 23,148 33,945 10,797 
1962 5 1,367 1,234 2,601 8,114 4,294 2,839 19,797 29,596 9,799 
1963 5 1,260 1,122 2,382 8,152 4,212 2,734 18,183 27,342 9,159 
* See explanatory note (3) on comparability, page 8. 
Sub-class 30. Ice Cream, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed : Nalueiole 
Year ended No. of during Whole Year Motive ; . 
June Establish- Power Land, Salaries Materials - 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 18 339 253 592 5,774 1,279 383 1,534 2,717 1,183 
1954 17 384 297 681 5,699 1,291 468 1,822 2,946 1,124 
1955 16 468 354 822 5,779 1,465 573 1,996 3,319 1,323 
1956 15 478 380 858 5,441 1,499 599 2,248 3,611 1,363 
1957 17 455 368 823 6,112 1,579 6ll 2,417 3,934 1,517 
1958 17 484 369 853 6,487 1,741 616 2,859 4,436 1,577 
1959 18 428 328 756 7,011 1,943 573 2,520 4,119 1,599 
1960 18 439 309 748 7,210 1,949 617 2,255 4,295 2,040 
1961 19 472 312 784 | 5,787 1,857 665 2,274 4,312 2,038 
1962 21 545 362 907 5,901 2,231 942 2,714 5,516 2,802 
1963 20 569 356 925 | 7,330 2,523 1,060 3,023 5,408 2,385 
i 
Sub-class 31. Sausage Skins, 1952-53 to 1962-63 
Value of— 
N f Seine Whele oon Motive 
Year ended Establish- z Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.! Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 8 157 157 110 72 130 251 351 100 
1954 8 192 192 141 83 161 225 447 222 
1955 8 188 188 141 89 162 225 453 228 
1956 8 185 ae 185 136 95 173 247 499 252 
1957 10 211 30 241 166 125 218 305 624 319 
1958 I 190 34 224 151 140 222 363 646 283 
1959 I 172 16 188 138 148 200 257 480 223 
1960 8 143 aCe 143 226 134 156 152 393 24l 
1961 8 151 51 225 128 163 152 404 252 
1962 7 167 167 112 88 180 188 460 272 
1963 rf 170 170 112 92 178 188 461 273 


FACTORIES 
CLASS X. SAWMILLS, JOINERY, ETC. 
Sub-class |. Sawmills, 1952-53 to 1962-63 


Value of— 
Average Number Employed 
No. of during Whole Year Motive 
Year ended Establish- Power Land, Salaries Materials 

June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


117,132 5,843 6,174 16,495 27,015 10,520 
117,496 5,978 6,583 19,082 30,820 11,738 
118,246 6,963 6,833 20,747 33,310 12,563 
118,584 7,390 7,112 21,512 34,406 12,894 
124,114 7,828 7,333 22,837 36,273 13,436 
123,545 8,182 7,578 23,025 37,041 14,016 
123,786 8,425 7,714 22,476 37,512 15,036 
125,535 8,886 8,310 25,475 41,381 15,906 
129,996 9,763 8,472 25,420 40,971 15,551 
130,454 9,951 7,984 23,384 37,887 14,503 
128,704 10,034 7,812 22,803 37,128 14,325 


Sub-class 2. Plywood Mills, 1952-53 to 1962-63 


Value of— 


Average Number Employed 
No. of during Whole Year Motive 
Establish- Power Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


5,257 814 
5,683 1,162 
7,155 1,784 
6,943 1,559 
6,543 1,876 
7,009 2,050 
7,567 2,368 
8,454 2,513 
9,396 2,846 
10,174 2,827 
10,703 3,015 


Sub-class 4. Joinery, 1952-53 to 1962-63 


Value of— 
Average Number Employed F 
No. of during Whole Year Motive 
Year ended Establish- ae Power Land, Salaries Materials 


June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


4,594 23,500 3,040 2,916 5,617 10,279 
4,89 25,433 3,551 3,283 6,998 12,240 
5,161 26,041 4,002 3,783 7,898 13,836 
5,247 27,524 4,260 4,167 8,430 15,045 
4,980 28,052 4,738 4,062 8,790 15,183 
5,061 29,044 5,020 4,206 9,109 16,025 
5,285 29,083 4,533 9,532 17,045 
5,638 29,505 5,178 11,175 19,675 
5,940 30,893 5,968 12,755 22,299 
5,758 30,950 5,977 12,571 22,256 
5,620 31,384 5,997 12,287 22,036 


Sub-class 5. Cooperage, 1952-53 to 1962-63 


Val — 
Average Number Employed = eusict 


No. of during Whole Year Motive 

Year ended Establish- ‘ : Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


826 211 
866 202 
896 200 
902 226 
988 199 
1,496 260 
1,369 186 
950 88 
981 97 
849 | 116 
814 116 


STATISTICAL REGISTER 
CLASS X. SAWMILLS, JOINERY, ETC. (continued) 
Sub-class 6. Boxes and Cases, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed | Value iol 
Y ended No. of during Whole Year Motive 
earence Establish- ae Power Land, Salaries Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel,etc.| Output Production 
Males Females | Persons | Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


1,469 1,537 11,008 2,069 3,527 
1,545 1,620 10,332 2,406 3,998 
1,675 1,754 10,623 2,726 4,652 
1,661 1,747 11,284 2,780 4,866 
1,475 1,541 10,510 2,293 4,126 
1,277 1,340 9,951 1,815 3,456 
1,295 1,353 9,397 1,879 3,597 
1,263 1,331 9,824 2,027 3,865 
1,171 1,234 9,316 1,913 3,725 
1,064 1,116 10,222 1,879 3,562 
1,141 1,202 9,919 1,841 3,628 


Sub-class 7. Woodturning, Wood-carving, etc., 1952-53 to 1962-63 


Value of— 


Average Number Employed 
Y ded No. of during Whole Year Motive | 
earenae Establish- ae Power Land, Salaries Materials 

June ments ] Installed Buildings, | and Wages | and Fuel, etc. 
Females Plant, etc. 


H.P. £ thousand 


7,676 1,031 
8,322 1,248 
8,247 1,239 
8,821 1,333 
8,907 1,257 
8,569 1,385 
8,696 1,391 
7,427 1,705 
7,799 1,813 
7,974 1,679 
8,045 1,371 


Sub-class 10. Wall and Ceiling Board (not Fibrous Plaster or Cement), 
1952-53 to 1962-63 


Value of— 


Average Number Employed 
Y ded No. of during Whole Year Motive | 
esr ends Establish- | _ = Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 


H.P. £ thousand 


15,549 1,983 1,457 
15,282 2,168 1,701 
15,823 2,223 1,962 
16,801 2,367 2,220 
17,851 2,674 PMs 
21,506 2,624 2,357 
21,812 2,253 
22,953 2,420 
23,022 2,392 
26,675 2,212 
29,376 2,390 


CLASS XI. FURNITURE OF WOOD, BEDDING, ETC. 
Sub-class |. Cabinet and Furniture Making, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed 
Y ded No. of during Whole Year Motive 
ear ende Establish- | _ A a _—— Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
| 


— = — = = 


Value of— 


H.P. £ thousand 


17,039 2,406 3,209 5,091 
17,330 2,737 3,523 5,793 
17,149 3,026 3,809 6,538 
16,401 3,246 4,210 7,278 
15,576 3,656 4,347 7,278 
17,065 4,257 5,183 9,193 
18,210 5,274 5,541 10,544 
17,829 5,768 6,167 12,341 
18,478 6,486 6,312 12,105 
19,150 7,049 6,150 12,070 
18,674 7,184 6,195 12,393 


i 
| 
if 


FACTORIES 97 
CLASS XI. FURNITURE OF WOOD, BEDDING, ETC. (continued) 
Sub-class 2. Bedding and Mattresses, 1952-53 to 1962-63 
< ; averse: Numbar Employed oie Nalusicte 
Year ended Establish- 7 bis peer | Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
7 = =| S— = =— 2 = ~ 
H.P. £ thousand 
1953 68 478 413 891 1,630 598 544 1,576 2,539 963 
1954 67 511 450 961 1,739 645 602 1,668 2,750 1,082 
1955 62 504 459 963 1,983 591 638 1,784 2,892 1,108 
1956 63 488 473 961 1,537 668 650 1,879 2,891 1,012 
1957 61 462 445 907 1,646 686 668 1,924 3,055 1,131 
1958 59 419 461 880 1,672 795 658 1,745 2,848 1,103 
1959 57 416 447 863 1,354 865 645 1,684 2,821 1,137 
1960 52 433 444 877 1,571 957 722 1,647 2,934 1,287 
1961 52 434 463 897 1,467 1,185 753 1,780 3,147 1,367 
1962 51 420 443 863 1,466 1,093 767 1,880 3,279 1,399 
1963 50 388 451 839 1,492 1,198 792 2,127 3,716 1,589 
Sub-class 3. Furnishing Drapery, 1952-53 to 1962-63 
N A EST Nemoey Employed | Sick pauelotes 
Year anded Establish- ahd Ae aa = Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | andFuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 66 319 600 919 720 273 486 800 1,698 898 
1954 72 325 610 935 763 354 536 1,022 2,061 1,039 
1955 78 351 655 1,006 78| 405 624 1,298 2,666 1,368 
1956 82 381 745 1,126 705 508 707 1,669 2,930 1,261 
1957 82 386 770 1,156 783 539 756 1,809 3,231 1,422 
1958 86 388 785 1,173 948 568 766 1,811 3,260 1,449 
1959 82 398 655 1,053 946 612 768 1,816 3,201 1,385 
1960 89 394 670 1,064 990 729 847 1,876 3,398 1,522 
1961 90 389 629 1,018 1,427 802 833 1,693 3,195 1,502 
1962 91 359 621 980 1,444 848 827 1,674 3,313 1,639 
1963 | 367 673 1,040 1,430 978 880 1,980 3,549 1,569 
Sub-class 5. Blinds, 1952-53 to 1962-63 
1 ; average Number Eumnleyas hee MOOS 
Year ended Establish- meee alee power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 86 381 95 476 792 304 287 804 1,417 613 
1954 85 429 118 547 772 365 358 1,175 1,897 722 
1955 88 506 159 665 799 467 464 1,604 2,519 915 
1956 94 507 193 700 825 512 505 1,643 2,660 1,017 
1957 98 452 209 661 761 607 488 1,749 2,758 1,009 
1958 100 425 228 653 733 615 479 1,799 2,858 1,059 
1959 99 464 250 714 724 732 545 2,138 3,279 1,141 
1960 99 463 292 755 732 798 612 2,292 3,688 1,396 
1961 96 511 340 851 809 941 733 2,587 4,249 1,662 
1962 93 530 371 901 772 1,000 832 2,589 4,437 1,848 
1963 82 393 295 688 577 975 657 2,262 3,682 1,420 
CLASS XII. PAPER, PRINTING, ETC. 
Sub-class |. Newspapers and Periodicals, 1952-53 to 1962-63 
N ; average number employed rehag Naluesol = 
Year ended Establish- mike Saini Power Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 179 4,709 817 5,526 18,510 6,699 4,137 8,417 16,146 7,729 
1954 182 4,802 884 5,686 18,477 6,991 4,544 9,214 17,688 8,474 
1955 179 4,989 954 5,943 19,120 7,586 4,995 10,155 19,419 9,264 
1956 183 5,438 974 6,412 22,666 10,516 5,909 10,440 21,180 10,740 
1957 178 5,689 1,088 6,777 19,348 11,900 6,700 10,556 22,279 11,723 
1958 179 5,880 1,066 6,946 21,354 13,549 6,806 11,630 23,951 12,321 
1959 177 5,937 1,022 6,959 21,779 13,937 7,232 12,110 25,071 12,961 
1960 180 6,129 1,009 7,138 21,986 15,564 7,978 12,585 27,096 14,511 
1961 179 6,314 1,060 7,374 27,434 15,895 8,899 13,567 29,796 16,229 
1962 177 6,114 1,035 7,149 27,606 16,967 8,700 11,786 27,920 16,134 
1963 173 6,103 1,021 7,124 24,873 16,928 8,687 12,306 29,000 16,694 
{ 
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PAPER, PRINTING, ETC. (continued) 


| 
| 


Rater Averaze Bamitan Employed ae : eae ENCED rae ———— 
6 urin ° ear tiv 
ee neeee Establish- Pee male i ty = Power Land, Salaries Materials 
ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.| Output Production | 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 8 687 209 896 908 329 683 848 1,628 780 
1954 8 659 192 851 924 335: 683 758 1,561 803 
1955 8 645 204 849 937 323 740 861 1,748 887 
1956 9 646 214 860 959 381 808 940 1,876 936 
1957 9 654 209 863 849 389 794 965 1,901 936 
1958 9 640 207 847 844 405 832 1,058 2,183 1,125 
1959 7 654 210 864 1,493 3,275 848 1,081 2,219 1,138 
1960 4 664 218 882 1,528 3,322 1,036 1,273 2,756 1,483 
1961 4 693 218 911 1,528 3,935 1,184 1,415 3,095 1,680 
1962 4 742 229 971 1,564 3,887 1,139 1,460 3,324 1,864 | 
1963 4 717 226 943 1,610 3,315 1,086 1,423 3,188 1,765 
Sub-class 3. Printing (other than Government), 1952-53 to 1962-63 
; Aversss ited Empleyed aut | ee eee Waite Ca — us 
. Iv 
Year ended aa _—s mee _ hele one — Power | Land, Salaries Materials 
June ments Installed || Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons \| Plant, etc. Paid Used 
Ee — —————————— = 
H.P. £ thousand 
1953 453 5,503 2,278 7,781 | 17,154 | 6,855 5,194 8,403 17,507 9,104 
1954 479 5,776 2,443 8219 | 18,381 7,534 5,912 9,180 19,428 10,248 
1955 503 6,026 2,667 8,693 18,428 || 8,400 6,729 10,500 22,146 11,646 
1956 540 6,301 2,828 9,129 19,167 || 9,574 7,472 11,408 24,532 13,124 
1957 555 6,438 2,902 9,340 19,180 l 10,769 7,968 12,135 26,062 13,927 
1958 568 6,677 2,888 9,565 19,479 || | 1,759 8,426 12,671 27,529 14,858 
1959 660 7,095 3,040 10,135 20,442 || 13,367 9,356 14,154 30,552 16,398 
1960 675 7,438 3,210 10,648 | 20,358 | 14,855 10,618 15,567 34,572 19,005 
1961 703 7,897 3,410 11,307 22,305 || 17,399 11,782 17,238 38,575 21,337 
1962 733 8,065 3,485 11,550 | 23,922 | 20,257 12,514 17,041 40,301 23,260 
1963 736 8,223 3,541 11,764 | 24,622 || 21,960 12,906 18,419 43,290 24,87 | 
| 
Sub-class 4. Stationery Manufacture, 1952-53 to 1962-63 
Average Number Employed ae eae sins of Se oe = 
Vearvended No. of during Whole Year Motive ; : 
June Establish- ete eee hae erates Power Land, Salaries Materials j 
| ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
| Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
FcR: £ thousand 
1953 80 1,160 1,286 2,446 3,928 2,610 1,581 4,193 7,674 3,481 
1954 | 77 1,132 1,353 2,485 5,299 2,745 1,726 4,720 8,840 4,120 
1955 | 73 1,206 1,478 2,684 5,253 2,965 1,895 5,004 9,395 4,391 
1956 | 76 1,215 1,532 2,747 5,647 3,397 2,060 5,683 10,606 4,923 
1957 | 74 1,241 1,478 2,719 5,907 3,632 2,127 5,833 10,938 5,105 
1958 | 73 1,263 1,423 2,686 6,188 4,088 2,186 6,532 11,895 5,363 
1959 | 70 1,294 1,393 2,687 5,993 4,730 2,352 6,839 12,705 5,866 
1960 70 1,384 1,409 2,793 5,887 5,054 2,513 7,570 13,964 6,394 
1961 | 70 1,446 1,414 2,860 5,874 5,332 2,725 8,333 14,655 6,322 
1962 7 1,411 1,348 2,759 6,120 5,913 2,746 8,282 15,210 6,928 
1963 65 1,382 13335 TZ 7,168 6,308 | 2,745 8,973 15,928 6,955 
| 


Average Number Employed 

No. of during Whole Year Motive 

Year ended Establish- r ‘2 Power 
jane ments Installed 

Males Females Persons 

H.P. 

1953 13 186 16 202 363 
1954 12 185 18 203 360 
1955 13 206 21 227 369 
1956 13 229 20 249 405 
1957 14 248 24 272 422 
1958 16 270 25 295 440 
1959 15 176 10 186 331 
1960 15 182 13 195 354 
1961 13 193 13 206 338 
1962 13 188 12 200 396 
1963 14 190 12 202 430 


Land, 
Buildings, 
Plant, etc. 


Salaries 
and Wages 
Paid 


Value of— 


Materials 
and Fuel, etc. 
Used 


£ thousand 


83 

89 
103 
113 
126 
135 
120 
149 
166 
152 
143 


Sub-class 5. Stereotyping and Electrotyping, 1952-53 to 1962-63 


Output 


363 
400 
504 
542 
603 
675 
505 
628 
673 
627 
646 


Production 


280 


CLASS XIl. 
Sub-class 6. Process and Photo-engraving, 1952-53 to 1962-63 


FACTORIES 


PAPER, PRINTING, ETC. (continuea 


99 


< F | Average Numb et Employed wae |} = Men Ges = — 
at ended Establish | me eesti owes || Land, | Salaries Materials | 
une ments | | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
| Males Females Persons | || Plant, etc. Paid Used 
— — a | —— ——— — — — — — 
| HP. {I £ thousand 
1953 30 | 613 55 668 | 507 I} 361 528 167 | 908 74\ 
1954 30 | 643 6l 704 | 521 || 371 600 202 1,136 934 
1955 31 | 722 72 794 | 525 || 455 731 240 1,398 1,158 
1987 3 | ao | 6 | oo | 9 | es | 9 | a | tee | 1598 
1958 34 883 ce 960 673 | 731 1,046 377 2007 1,630 
1959 35 | 863 82 945 TAPS 793 1,104 416 au 14 1,698 
1960 34 | 871 85 956 771i 873 1,203 463 2,260 1,797 
| 1961 37 820 80 900 777 ||_—«1,020 1,141 538 2,286 1,748 
| 1962 36 | 771 80 851 812 1 1,102 1,107 481 2,158 1,677 
| 1963 36 | 758 82 | 840 696 =|; ‘1,107 1,127 526 2,326 1,800 
| II 
Sub-class 7. Cardboard Boxes, Cartons, etc., 1952-53 to 1962-63 
| ; INES am Der Employed ee ee = Malushotes = — =) 
| seaene et Establish= | sad ae oe Power | Land, Salaries | Materials 
| ments | | Installed | Buildings, | and Wages | and Fuel, etc. Output Production , 
| Males | Females | Persons | Plant, etc. Paid | Used 
= | =| | : : ares 
| | H.P. £ thousand 
1953 60 1,331 1,019 2,350 6,345 || 2,470 1,569 5,416 8,516 3,100 
1954 58 1,477 1,18 | 2,658 6,264 2,894 1,910 6,229 9,798 3,569 
1955 63 | 1,597 1,314 | 2,90 | 6,541 | 3,727 2,181 6,669 10,840 4,171 
1956 63 1,649 1,324 | 2,973 | 6,973 || 3,559 2,360 7,073 11,625 4,552 
| 1957 62 1,819 1,353 | 3,172 7,625 4,151 2,688 7,416 12,564 5,148 
1958 63 1,984 1,378 | 3,362 8,361 || 4,657 2,864 8,505 14,072 5,567 
| 1959 63 2,035 1,348 | 3,383 | 8,723 | 5,077 3,046 9,070 15,231 6,161 
| 1960 65 2,092 1,405 | 3,497 | 8,751 | 5,507 3,429 10,230 17,250 7,020 
1961 63 2,218 1,413 3,631 9,704 H 6,643 3,694 10,971 18,418 7,447 
1962 65 2,120 1,327 | 3,447 9,092 || 7,092 3,686 11,135 18,654 7,519 
1963 65 2,219 1,376 | 3,595 10,907 || 8481 | 3,909 12,502 20,420 7,918 
| | 
| \ 
Sub-class 8. Paper Bags, 1952-53 to 1962-63 
Fe ‘ everses) pli ald Employed rede VIG ES 
ee ncue Establish- sae otak meer ae Pawar Land, | Salaries | Materials 
ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. | Paid Used 
| 1 | 
H.P. £ thousand 
1953 17 157 250 407 875 199 243 1,748 2,233 485 
1954 18 161 288 449 991 279 308 1,784 2,433 649 
1955 17 180 361 541 1,036 367 364 2,100 2,796 696 
1956 17 198 395 593 1,078 419 424 2,242 3,043 801 
1957 2I 231 415 646 1,238 843 475 2,396 © 3,380 984 
1958 22 236 401 637 1,328 946 506 2,550 3,609 1,059 
1959 27 294 387 681 1,544 1,404 567 2,649 3,862 1,213 
1960 32 365 46 826 1,664 1,647 758 3,306 4,862 1,556 
mT ef me] mm | el ee | | ae] ae | as 
’ 4 82. 3,802 5,732 1,930 
1963 36 453 528 981 | 2,244 || 2,696 973 4,147 6,261 2,114 
| | 
| 
Sub-class 10. Pencils, Penholders, etc., 1952-53 to 1962-63 
| <i . pveraee Bumper Employed moni | = = Nalue oS 
- 0) ur 
| nee Escablish- pi : on oe Poder | Land, Salaries Materials 
| ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
= | 
H.P. £ thousand 
1953 7 67 73 140 502 67 75 145 302 157 
1954 8 83 95 178 511 66 96 237; 414 177 
1955 8 8! 104 185 505 63 127 245 448 203 
1956 7 84 106 190 476 71 126 259 482 223 
| 1957 8 107 133 240 552 90 162 358 647 289 
| 1958 9) 103 130 233 573 209 158 363 746 383 
1959 II 113 175 288 614 329 198 412 874 462 
1960 II 100 159 259 558 334 203 410 776 366 
1961 9 90 128 218 548 322 181 373 684 311 
1962 8 76 108 184 533 281 160 361 648 287 
1963 6 76 118 194 432 281 164 339 657 318 


100 STATISTICAL REGISTER 
CLASS XIII. RUBBER 
Sub-class |. Rubber Goods, 1952-53 to 1962-63 
re ; Average: Dumber rmpicyed ee ta Nsluciots 
cen celues Escablish- kami aba power Land, Salaries | Materials 
une ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
FAP: £ thousand 
1953 29 3,682 1,110 4,792 48,610 3,400 3,976 9,963 15,038 5,075 
1954 33 4,474 1,522 5,996 49,390 3,900 5,198 13,131 19,784 6,653 
1955 35 4,811 1,514 6,325 48,678 4,317 5,959 16,695 23,868 7,173 
1956 40 4,925 1,480 6,405 49,825 4,485 6,189 18,731 26,788 8,057 
1957 43 5,176 1,593 6,769 56,575 4,77| 6,695 17,548 26,392 8,844 
1958 42 5,324 1,509 6,833 58,469 5,680 6,892 17,092 26,451 9,359 
1959 43 5,209 1,445 6,654 59,256 5,682 6,863 17,076 26,409 9,333 
1960 42 5,311 1,553 6,864 59,264 5,655 7,545 19,580 28,976 9,396 
1961 42 5,156 1,425 6,581 60,285 5,697 7,533 18,948 28,951 10,003 
1962 42 4,505 1,313 5,818 60,324 5,612 6,791 16,036 24,852 8,816 
| 1963 4l 5,000 1,503 6,503 60,974 6,882 8,127 20,112 30,228 10,116 
Sub-class 2. Tyre Retreading and Repairing, 1952-53 to 1962-63 
one Average Number Employed ast = = Velusiof= 
Year ended Establish pane eg Powe: Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
FSP: £ thousand - 
1953 137 735 105 840 2,467 1,006 527 1,152 2,286 1,134 
1954 143 762 98 860 2,536 1,287 577 1,118 2,487 1,369 
1955 148 808 102 910 2,654 1,407 651 1,230 2,663 1,433 
1956 155 880 91 971 3,079 1,731 746 1,584 3,360 1,776 
1957 165 967 118 1,085 3,436 1,999 879 1,616 3,636 2,020 
1958 177 1,009 114 1,123 4,108 2,823 930 1,821 3,796 1,975 
1959 194 1,031 128 1,159 4,254 3,196 981 2,043 4,088 2,045 
1960 186 898 123 1,021 4,274 3,035 929 2,148 4,211 2,063 
1961 186 905 109 1,014 4,377 3,250 956 2,395 4,849 2,454 
1962 193 969 120 1,089 4,691 3,500 ° 1,090 2,758 5,649 2,891 
1963 193 966 122 1,088 5,209 3,862 1,135 2,827 5,890 3,063 
CLASS XIV. MUSICAL INSTRUMENTS 
Sub-class |. Gramophones and Records, 1952-53 to 1962-63 
; Aversee es Employed eae > z = Neluetct= = 
: t 
Year ended ALG — us Sistiees Power Land, Salaries Materials | 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 7 428 170 598 2,035 359 453 708 1,468 760 
1954 8 523 252 775 2,302 525 563 1,05) 2,138 1,087 
1955 8 552 289 841 2,450 520 695 1,467 2,726 1,259 
1956 9 597 339 936 1,655 621 799 1,745 3,442 1,697 
1957 II 682 429 1,111 1,864 1,045 998 2,782 5,567 2,785 
1958* 8 200 01 301 | 82 387 299 793 1,840 1,047_— 
1959 8 197 104 301 933 425 297 686 1,869 1,183 
1960 7 173 119 292 1,034 496 291 675 1,776 1,101 
1961 6 161 107 268 1,027 | 437 272 624 1,854 1,230 
1962 6 170 103 273 1,026 439 292 778 2,185 1,407 
1963 6 170 117 287 1,045 | 428 312 885 2,376 1,491 


* See explanatory note (6) on comparability, page 8. 


Sub-classes 2and3. Musical Instruments (other than Gramophones and Records), 


1952-53 to 1962-63 


Value of— 
N f ice tee Motive 7 a 
Year ended celle ri Materials 
June Escabllah- a 7 ae Buildings, aid Weate and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 23 328 16 344 792 172 231 199 549 350 
1954 27 371 30 401 858 181 278 243 627 384 
1955 27 371 23 394 855 193 289 298 713 415 
1956 27 377 25 402 860 209 338 332 782 450 
1957 26 357 26 383 882 305 338 286 716 430 
1958 27 364 23 387 1,053 301 351 284 774 490 
1959 28 328 19 347 856 322 325 297 708 4ll 
1960 29 273 23 296 924 316 279 254 627 373 
1961 31 210 18 228 400 357 217 250 536 286 
1962 29 161 14 175 348 243 171 281 538 257 
1963 30 156 15 171 347 273 180 274 553 279 


FACTORIES 101 
CLASS XV. MISCELLANEOUS PRODUCTS 
Sub-class 3. Plastic Moulding and Products, 1952-53 to 1962-63 


Average Number Employed | Nalusiote 
No. of during Whole Year Motive j | 
Year ended Establish- | Power Land, Salaries | Materials 
June ments | Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females | Persons Plant, etc. Paid Used 
| 
| H.P. £ thousand 
1953 101 1,169 708 | 1,877 6,866 1,602 1,324 2,223 4,743 2,520 
1954 104 1,485 970 | 2,455 6,882 2,086 1,771 3,380 6,564 3,184 
1955 110 1,546 1,101 | 2,647 7,490 2,456 2,099 4,156 8,023 3,867 
1956 125 1,623 1,157 | 2,780 7,655 2,837 2,297 5,045 9,263 4,218 
1957 135 1,823 1,186 | 3,009 8,493 3,568 2,600 5,520 10,298 4,778 
1958 152 2,209 1,430 | 3,639 11,518 4,886 3,237 7,090 13,025 5,935 
1959 152 2,348 1,467 | 3,815 13,020 5,603 3,544 8,147 15,296 7,149 
1960 174 2,497 1,601 | 4,098 13,926 6,345 4,035 9,599 17,803 8,204 
1961 188 2,611 1,744 | 4,355 16,931 7,447 4,419 9,637 17,958 8,321 
1962 200 2,697 1,764 4,461 21,236 8,654 4,615 9,846 18,907 9,061 
1963 201 2,977 1,985 | 4,962 21,644 10,342 5,315 11,527 21,332 9,805 


Sub-class 4. Brooms and Brushes, 1952-53 to 1962-63 


| Average Number Employed Nalelole 
Year ended No. of during Whole Year | Motive | ’ ; 
June Establish- Power Land, Salaries Materials - 
ments Installed Buildings, | and Wages | andFuel,etc.} Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. | £ thousand 
1953 54 375 207 582 859 |, 306 363 844 1,503 659 
1954 56 404 231 635 914 328 | 399 920 1,685 765 
1955 56 407 260 667 930 | 359 | 451 1,079 1,903 824 
1956 54 399 277 676 931 | 495 | 502 | 1,108 1,973 865 
1957 55 381 226 607 959 || 501 | 477 | 946 1,804 858 
1958 57 384 235 619 | «=1,129 556 482 | 921 1,847 926 
1959 54 386 237 623 | ‘1,162 542 | 502 1,004 1,934 930 
1960 53 386 242 628 | ‘1,162 | 567 546 1,135 2,108 973 | 
1961 54 379 267 646 1,369 | 677 578 | 1,132 2,234 1,102 
1962 51 379 269 648 1,325 734° | 589 1,296 2,333 1,037 
1963 51 390 260 650 | 1,408 | 782. 596 1,367 2,560 1,193 


Sub-class 5. Optical Instruments and Appliances, 1952-53 to 1962-63 


| ie cok Average: Number Employed ea Maeno 
otive 
iis aoged Establish- iid pied ita Power Land, Salaries Materials 
iS ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females | Persons Plant, etc. Paid Used 

H.P. £ thousand 
1953 46 470 152 622 731 521 423 437 1,186 749 
1954 53 484 206 690 1,028 523 453 536 1,271 735 
1955 52 468 203 671 1,633 579 488 556 1,312 756 
1956 56 436 252 688 1,455 561 505 627 1,492 865 
1957 59 464 310 774 1,525 651 588 752 1,759 1,007 
1958 62 513 343 856 1,601 717 680 733 1,871 1,138 
1959 61 543 395 938 1,635 891 778 1,101 2,652 1,551 
1960 61 484 454 | 938 1,468 977 768 1,038 2,518 1,480 
1961 6l 479 488 967 1,610 1,041 847 1,252 2,682 1,430 
1962 60 503 469 | 972 3,384 1,131 902 1,131 2,625 1,494 
1963 60 514 573 1,087 3,453 1,197 1,025 1,261 3,007 1,746 


Sub-class 6. Surgical and Other Scientific Instruments, 1952-53 to 1962-63 


Average umber Employed re walusictes 
Year ended Heats Sore Wy cle ene owen Land, Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, | and Wages | and Fuel,etc.| Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
H.P. £ thousand 
1953 64 440 118 558 786 400 357 274 778 504 
1954 71 470 126 596 788 430 401 298 857 559 
1955 72 490 131 621 790 488 466 386 1,044 658 
1956 74 534 131 665 998 621 526 443 1,251 808 
1957 75 483 148 631 1,017 622 501 416 1,196 780 
1958 79 453 113 566 962 | 626 463 374 1,107 733 
1959 83 464 115 579 996 || 682 493 435 1,214 779 
1960 83 478 97 575 978 | 704 565 431 1,283 852 
1961 82 480 104 584 948 | 926 571 438 1,301 863 
1962 86 519 145 664 1,036 1,113 673 529 1,540 1,011 
1963 105 557 140 697 1,128 1,233 764 697 1,863 1,166 


102 


Sub-class 7. 
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CLASS XV. MISCELLANEOUS PRODUCTS (continued) 


Photographic Material (including Developing and Printing), 1952-53 


to 1962-63 
Pe ; Average Number Employed | oe Naive tS = | 
Year ended Establish elas ee ag power Land, | Salaries Materials 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used 
= a — ——EE —- =i 
H.P. £ thousand 
1953 47 341 315 656 1,101 539 402 645 1,306 661 
1954 46 321 258 579 1,260 465 384 559 1,205 646 
1955 51 350 323 673 938 477 461 648 1,448 800 
1956 62 417 384 801 872 633 566 750 1,754 1,004 
1957 6l 44l 427 868 1,163 720 650 1,124 2,262 1,138 
1958 64 453 455 908 L337 987 725 27, 2,352 1,225 
1959 72 499 465 964 ss 1,321 818 1,202 2,595 1,393 
1960 74 510 511 1,021 1,460 1,451 895 1,334 2,885 1,551 
1961 7 513 501 1,014 1,309 1,742 968 1,411 3,157 1,746 
1962 75 532 477 1,009 1,343 1,806 969 1,364 3,245 1,881 | 
1963 84 617 498 1,115 1,351 | 1,950 1,104 1,493 3,666 2,173 
| 
Sub-class 8. Toys, Games, and Sports Requisites, 1952-53 to 1962-63 
= =a a ies | 
| < ? avarice Number Employed mA —— pawelote —_ | 
: Y A 
Year ended Establish ax Lae zi ia cd ——s Power Land, Salaries Materials | 
June ments Installed Buildings, and Wages | and Fuel, etc. Output Production 
Males Females Persons Plant, etc. Paid Used | 
pat re = = ——— i = Oo ween ee eves. = =} 
H.P. £ thousand | 
1953 80 1,101 541 1,642 3,783 732 1,015 1,328 2,989 1,661 
1954 90 1,195 630 1,825 4,130 785 1,330 1,828 4,045 2,217 
1955 86 1,115 587 1,702 4,128 796 1,257 1,776 3,879 2,103 
1956 88 1,068 563 1,631 4,053 832 1,299 1,790 4,078 2,288 
1957 82 1,026 558 1,584 4,287 937 1,251 1,869 4,364 2,495 
1958 85 988 522 1,510 5,180 998 1,253 2,004 4,390 2,386 
1959 82 956 478 1,434 5,146 | 1,062 1,185 1,898 4,356 2,458 
1960 88 1,040 560 1,600 5,048 1,282 1,488 2,600 5,226 2,626 
1961 90 1,122 578 1,700 | 4,551 1,705 1,699 2,961 5,941 2,980 
1962 88 1,304 619 1,923 4,491 1,991 2,042 3,472 7,397 3,925 
1963 89 1,319 602 ae 24 lie 4,576 2,210 2,055 3,447 7,186 | 3,739 
i _— 
CLASS XVI. HEAT, LIGHT, AND POWER 
Sub-classes | to 3. Electric Light and Power, 1952-53 to 1962-63 
i ; | Main i SES Employed | ee | a ~ Value of— 7 oon 
Year ended 92-0) ering Ey Cte | thay . | . | Electricity 
Establish- Land, Sal M | 
June wma | ) ieaied || Buildings, Ae] Wares aad Fual: | Output | Production || Generated 
Males | Females | Persons | . || Plant, etc. Paid | etc. Used | 
| [arma ra | 
| | H.P. || £ thousand Million 
| | kWh. 
1953 86 4,821 30 | 4,851 |1,686,157 || 49,709 4,316 16,156 | 26,762 10,606 4,868 
1954 84 5,111 29 5,140 [1,970,787 || 56,396 | 4,765 | 17,405 | 31,401 13,996 5,450 
1955 85 5,325 | 37 5,362 _|2,231.954 || 63,782 | 5,253 | 16,266 34,663 | (18,397 || _ 5,951 
1956+ 78 5311 | 37 | 5,348 (2,341,111 64,675 | 5,622 | 17,169 | 37,876 | 20,707 | 6,505 
1957 82 5,453 | 37. | 5,490 |2,608,254 || 103,300 6,108 18,278 41,848 23,570 7,008 
1958 72 §,512 | 46 | 5,558 2,688,724 | 111,168 5,739 | 18,029 44,312 26,283 || 7,595 
1959 64 5,495 47 | 5,542 3,089,985 || 132,629 | 5,758 ; 17,525 |_ 45,626 28,101 || 8,275 
1960 62 Soest 5,162 |3,446,494 | 137,459 | 5,590 | 17,560  49,539¢ | 31,979 | 9,200 
1961 58 4,379 | 42 4,421 3,857,358 || 142,136 5,455 17,168 | 52,855 35,687 10,000 
1962 55 4,341 | 41 | 4,382 4,285,824 || 240,3384 5,558 | 16,828 | 54,995 | 38,167 || 10,683 
1963 54 4,237 | 42 | 4,279 '4,553,430 | 261,380 | 5,493 | 16,732 59,693 42,961 12,188 


* Used in driving generators, excluding electric motors used in power-house. 


t+ See explanatory note (2) on comparability, page 8. 
t See explanatory note (7) on comparability, page 8. 


A substantial part of the increase in 1961-62 is attributable to the cost of storage dams, water 


with new generating capacity brought into use in the Snowy Mountains Hydro-electric Scheme. 


Sub-classes 4 to 6. Gas Works, 1952-53 to 1962-63 


diversion systems, and power stations associated 


re F average Rumer Employed Raa = Veo poe 
Year ended oO. o i uring ole ear otive es . Gas 
June eee iz lected Baiinee | anne | areal Output Production Produced 
Males Females Persons Plant, etc. | Paid etc. Used 
H.P. £ thousand Thousand 
therms * 
1953 39 1,512 17 1,529 23,268 6,386 1,317 8,100 13,301 5,201 104,285 
1954 39 1,517 16 1,533 25,094 6,786 1,422 8,005 12,890 4,885 107,307 
1955 39 1,542 16 1,558 28,439 7,214 1,561 8,205 12,962 4,757 110,152 
| 1956 38 1,456 16 1,472 34,115 7,491 1,592 8,167 13,077 4,910 112,734 
1957 37 1,427 14 1,441 34,679 7,931 1,629 8,564 13,814 5,250 116,687 
| 1958 37 1,380 13 1,393 35,209 8,479 1,620 7,986 13,943 5,957 115,372 
| 1959 37 1,323 14 [15337 35,514 8,718 1,552 7,676 13,635 5,959 116,632 
1960 37 1,297 13 1,310 33,958 9,550 1,585 7,877 13,914 6,037 121,534 
1961 35 1,281 14 1,295 33,183 9,965 1,622 8,136 15,151 7,015 124,670 
1962 35 1,249 14 1,263 34,494 95955 1,639 7,965 15,058 7,093 123,695 
1963 35 1,208 12 1,220 36,769 10,264 1,350 7,439 14,177 6,738 122,013 
| | 


* One Therm = 100,000 British Thermal Units. 
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MATERIALS USED AND ARTICLES PRODUCED 


No. 1. Materials Used, Treated, etc., in Certain Industries, 
1961-62 and 1962-63 


Note. This table lists in alphabetical order the principal materials used in factories in New South Wales, but it does not 
purport to show the total consumption of these items in factories. The statistics shown relate only to the total recorded usage 
of the material in a particular statistical class (i.e., industry) or classes—generally the principal classes in which the material 
is used. Materials used by factories which themselves produced the material as an intermediate product are included in the 
figures. Particulars shown in this table do not necessarily represent the total of a material used in producing any of the articles 
shown in the next table. The figures for the cost of materials have been rounded to the nearest £100. 


Industry in which used eee Quantity Used Cost at Factory 
Material see 7 = PEAS | 
| | Class and | Title Seanad 1961-62 1962-63 |, -1961-62 1962-63 
asec SEA |S re ee |e, | BO 
| | £ £ 
| Barley .. aes ..| 9-1, 2,3) Cereal Milling (Human Food)| bush. 21,055 * 14,500 « 
| 9-1, 2,3) Cereal Milling (Stock Food) ..| bush. 1,050,822 994,111 || 489,500 486,400 
| 9-26 | Malting ae ..| bush. = x | * hd 
| Bassine and Bass | 15-4 | Brooms and Brushes | cwt. 2,160 1,781 26,800 24,000 
| | 
| Bristles: Natural ..| 15-4 | Brooms and Brushes | Ib. 114,335 126,474 || 316,600 344,200 
Synthetic .| 15-4 | Brooms and Brushes | Ib. 62,611 56,204 |) 53,700 47,700 
| | 
Butter | 9-9 Confectionery st val Ibs 117,066 125,952 26,400 27,900 
| 9-30 | Ice Cream a ee salh elles 2,314,127 3,191,239 627,600 656,800 
| | 
Cement .. as ..| I-9 | Ready-mixed Concrete ..| tons 340,670 404,968 3,837,400 4,681,900 
| 1-8 | Asbestos Cement Products ..| tons | 
1-9 Gian ConmesiGueds | ee 146,732 148,903 | 1,658,900 1,707,700 
Coal + | 
Cocoa Beans .. ..| 9-9 | Confectionery 3 oa| “Ib: 10,323,584 | 10,022,535 | 1,186,300 1,039,000 
Coffee Beans 9-18 | Condiments, Coffee, Spices, | ! 
i) Mete., 45: os = a) Ib: 6,314,444 7,501,493 | 971,500 1,048,700 
| | i| 
Copra: &. ue ..| 3-5 | Oils, Vegetable 50 el pele 66,561,609 | 65,630,971 || 2,220,600 2,280,700 
Cotton, Raw... ..| 6-2, 3, 6,) Spinning Mills ae a Ib. | 
| 3-13 | Other—Class 3 a lbs 26,560,493 | 27,575,152 | 3,222,000 3,443,300 
/ Cream .. a --| 9-13 | Butter .. i as sel els 175,557,617 | 161,733,677 | 13,344,400 | 12,611,600 
| 
Fruit, Fresh (See also} 9-5, 10, | 
Grapes used in Wine-| I], 18 | Jam, Fruit and arcs i| 
making) | Canning, etc. ae cwt. 673,564 630,671 | 1,654,300 1,485,100 
| 
9-21 | Aerated Waters, Cordials, etc.| cwt. 166,412 215,501 | 183,300 198,100 
| | | 
Grapes: Fresh .. ..| 9-24 | Wine-making .. ae ..[| tons | 38,048 34,931 | 927,600 836,100 
Dried .. 9-24 | Wine-making .. a. ..| tons x bs | * * 
| 
Gypsum at ..| 1-4 | Lime, Plaster of Paris, Asphalt] tons me ce | a be 
|-7 Cement, Portland .. ..| tons 56,996 59,260 372,500 384,800 
Hides and Skins for {| 
Tanning, Dressing, 
etc. (See also Skins | 
used by ii a i} 
Calf : «| 7-3 Tanning, Dressing, etc. ..| No. 701,894 638,346 || = id 
Cattle .. 7-3 | Tanning, Dressing, etc. aD No. 776,549 807,239 | 3,391,300 2,625,600 
Fox | 7-3 | Tanning, Dressing, etc. soi) (No: * : * * 
Goat | 7-3 | Tanning, Dressing, etc. ..| No. 317,916 * | 190,500 = 
Horse .. | 7-3 | Tanning, Dressing, etc. --| No. a A | * * 
Merouplal | 7-3 | Tanning, Dressing, etc. aol) No: 180,472 320,600 | bd - 
Rabbit. alleotes Tanning, Dressing, etc. se NO: * - || * bg 
Reptile ..| 7-3 Tanning, Dressing, etc. ..| No. ba bd me 
Sheep and Lamb. 7-3 Tanning, Dressing, etc. --| No. 1,614,396 2,226,276 | = 342,300 
Other .. : 7-3 Tanning, Dressing, etc. .-| No. oe bd i} is 
| | | 
Hops... ae : “| 9-22 | Breweries os we ae Ib. 1,965,166 1,950,158 } 717,000 742,900 
Iron and Steel Scrap a 4-1, 4-7 | Smelting, etc. of Iron and Steel! tons 1,635,197 1,719,361 I * * 
Iron Ore BE ..| 4-1, 4-7 | Smelting, etc. of Iron and Steel} tons 5,004,404 5,051,948 | 11,803,100 | 11,208,600 
I! 


* Not available 
t See Table 25. 


STATISTICAL REGISTER 


No. |. Materials Used, Treated, etc., in Certain Industries, 
1961-62 and 1962-63 (continued) 


i Industry in which used aeiciee Quantity Used Cost at Factory 
Material —= lense — 
Cites and Title ey lis egies 1962-63 1961-62 1962-63 
£ £ 
Limestone ae --| 1-4 Lime, Plaster of Paris, Asphalt 
(burning and crushing of 
lime) . 2. ..| tons 114,376} 114,838 121,500 121,700 
1-7 Cement, Portland oye tons 1,444,262 1,502,675 1,150,200 1,243,100 
3-1 Industrial and Heavy Chemicals tons 4,257 id 21,500 bd 
3-10 | Chemical Fertilizers .. tons * - * Me 
4-1 Smelting, etc., of lron and Steel| tons be = * * 
Linseed 3-5 Oils, Vegetable ais ale IDs 13,670,320 = 471,500 : 
Logs, Imported -.| 10-2 Plywood Mills a0 ..| thous. | 
sup. ft. 10,658 11,118 605,800 644,800 
10-1, 4, 
6,7 Sawmills pi Ae ..| thous. 
Logs, Native— sup. ft. 8,344 13,083 * * 
Hardwood (inc. Brush- 
woods and Scrub- 
woods) 40 --| 10-2 Plywood Mills ae .+| thous. | 
sup. ft. 12,537 15,853 % a 
10-1, 4, 
6,7 Sawmills os ive ..| thous. 
sup. ft. 450,706 456,377 * * 
Softwood Bc --| 10-2 Plywood Mills “e ..| thous. 
sup. ft. bg bs by A 
10-1, 4, 
6, 7 Sawmills = ao ..| thous. 
sup. ft. 116,150 | | 119,295 * * 
Magnesite re --| 41 Smelting, etc., of Iron and 
| | Steel . tons 4,362 5,315 * ~ 
Maize oe we ..|9-1, 2,3} Cereal Milling (Stock Food) .. bush. 436,674 466,337 333,800 341,600 
Milk, Whole, Liquid ..| 9-9 _| Confectionery .. Be ..| gals. 1,051 - 300 : 
9-14, 13) Cheese .. ..| gals. 12,628,494 | 10,540,890 1,116,200 1,038,900 
9-15, 13 | Condensed and Dried Milk ..| gals. 16,186,618 14,569,201 1,647,400 1,391,900 
9-30 Ice Cream ne ‘ ..| gals. * * * bd 
Millet .. ue -.| 15-4 Brooms and Brushes | ..| cwt. 9,117 9,560 103,300 105,500 
Oats ae ays --|9-1, 2,3| Cereal Milling (Human boos) bush. 1,539,551 1,315,042 559,900 526,500 
9-1, 2, 3} Cereal Milling Core gale bush. 2,630,565 2,090,042 935,500 801,900 
9-2 Malting .| bush. * = * * 
Paper— 
Newsprint | 12-1 Newspapers and Periodicals. . 
sae ak Aaa 134,677 139,105 || 11,882,100 | 12,105,200 
12-4 Manufactured Stationery lJ 
Other .. ae «+| 12-1 Newspapers and Periodicals. . ane wee ay 557,500 575,900 
12-2, 3 | Printing—Government and 
| General a A fee AO a 8,756,100 9,392,800 
12-4 Manufactured Stationery An A me . 4,593,000 4,855,400 
| 12-7 Cardboard Boxes, Cartons, 
| etc; G. Sie ae we ys ee AEA 1,002,100 1,154,800 
| 12-8 Paper Bags... ae te ave a ~ 2,240,800 2,287,800 
12-11 Other—Class 12 te a aie ‘es | 952,900 1,403,900 
Paperboard is eal’ 2-1 Newspapers and Periodicals..| tons 227 214 27,500 26,100 
12-2, 3 | Printing—Government and 
General ; ..| tons 18,702 20,863 2,130,800 2,432,600 
12-4 Manufactured Stationery ..| tons 4,957 5,524 529,400 650,400 
12-7. | Cardboard Boxes, Cartons, 
etc... ie te ..| tons 83,177 101,093 7,682,800 8,940,300 
12-8 Paper Bags... ar ..| tons 3,677 3,605 375,500 365,800 
12-11 Other—Class 12 : tons 1,052 1,290 88,800 105,400 
Plaster cf Paris ..| 1-5 Fibrous Plaster and Products. .| tons 45,974 44,680 842,700 822,200 
Rubber: Crude 13-1, 2 | Rubber Goods, incl. Tyre 
Retreading .. ats iis Ib. 23,907,258 | 28,719,866 2,838,300 3,252,100 
Synthetic ..| 13-1 Rubber Goods, incl. Tyre 
Making ; Ib. 27,183,768 | 34,656,664 2,824,100 3,836,100 
Rye a te ..| 9-1, 2,3| Cereal Milling (Human Food) bush. 40,028 * 29,800 * 
9-1, 2, 2) Cereal Milling (Stock Food) ..| bush. oes : ane 


. * Not available, 
t+ Revised. 


FACTORIES 


No. I. Materials Used, Treated, etc., in Certain Industries, 
1961-62 and 1962-63 (coneniued) 


| Sand 


Sisalhemp and Substitutes 


Skins used by Furriers, 
etc., for Manufactur- 
ing Garments, etc. 
(See also Hides and 
Skins for Tanning, 
Dressing, etc.)— 

Fox ae 

Marsupial— 

Opossum 
Other 
Rabbit 


Sheep and Lamb 


Water Kat 
Other .. 


Sorghum 
Sugar (including Liquid 
Sugar) . 


Sugar Cane 
Sulphur .. 


Sulphuric Acid .. 


Tallow (Inedible) 


Vegetables 
Tomatoes) 


(including 


Wheat 


Wool (Scoured) 


| Yarn— 


Wool, Worsted— 
Pure 
Mixtures 
Pure ft 
Mixtures + 

Wool, Woollen— 
Pure 


Mixtures 


Cotton, Pure 


Other .. 


* Not avai-able. 
t+ Includes Woollen. 
t Revised. 
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ingusery, in which used 


Unit of 
Quantity 


Quantity Used 


Cost at Factory 


1961-62 


1962-63 


1961-62 


Glass and Glass Bottles 
Fibrous Plaster and Products. . 


Furriers 


Furriers 
Furriers 
Furriers 
Hats and Caps" 
Furriers 
Furriers 
Furriers 


Cereal Milling (Stock Food) .. 


Industrial and Heavy Chemicals 
Pharm. and Toilet Preparations 
Cereal Foods and Starch 
Bakeries (incl. Cakes 
Pastry) or 
Biscuits 
Confectionery 
Jam, Fruit and 
Canning, etc 
Bacon Curing .. 
Condensed and Dried Milk . 
Condiments, Coffee, Spices, 
etc. 
Aerated ‘Waters, Cordials, etc. 
Breweries : 
Bottling (incl. Liqueur making) 
Ice Cream 


and 


Vegetable 


Sugar Mills. 
Industrial and Heavy Chemicals 


Industrial and Heavy Chemicals 

Pharmaceutical and _ Toilet 
Preparations ore 

Soap and Candles 

Chemical Fertilizers .. 


Industrial and Heavy Chemicals 
Soap and Candles 


Jam, Fruit and yee 
Canning, etc. 


Cereal Milling (Flour and 
Products other than Stock 
Food) 

Cereal Milling (Stock Food) . 


Wool Carding, etc. (Woollen) 
Wool Carding, etc. (Worsted) 
Other—Class 6 ee ee) 
Hats and Caps 


Weaving Mills. . 
Weaving Mills. . 
Knitting Mills .. 
Knitting Mills .. 


Weaving Mills. . AG =H 
Other—Class (Carpet| 
Making) ae ag oe 
Weaving Mills. . 
Weaving Mills. . 
Knitting Mills .. 
Rope and Cordage 
Other—Class 6 
Making) AG 
Weaving Mills. . 


, (Carpet! 


Knitting Mills .. 


78,455 
38,214 


292 


* 


1,190 
1,878 
* 


1,228 
1,465 
12,979 


1,428,951 + 
193 
1,157 
* 


7,908 
7,224 
24,095 


60,835,678 


785,490} 


24,536,695 
2,295,549 


3,860,748 
11,713,993 
* 


* 


2,616,012 
686,105 
1,870,521 
386,950 


1,551,481 


* 


| 384,489 


14,130,808 
5,444,471 
* 


* 


12,41 1,379$ 


3,017,169 


89,115 
36,418 


996 
1,240 
* 


1,275 
1,165 
12,333 
1,619,015 
878 
1,160 

* 


8,274 
7,714 
25,602 


637,310 
2,533,228 


12,961 
64 


65,171,798 


824,413 


23,558,515 
1,743,526 


4,970,088 
11,885,118 
* 


* 


2,765,658 
699,886 
1,999,138 
671,688 


1,835,732 


* 


1,428,353 


16,016,228 
5,137,213 
* 


* 


15,807,962 | 


3,597,775 


£ 
82,200 


286,000 309,800 


831,100 1,056,000 


76,800 
102,000 
* 


16,300 
95,300 
* 


775,100 
675,500 
2,261,800 


742,000 
632,400 
2,119,800 


1,357,200 
4,700 
113,700 


1,303,700 
6,200 
109,200 


782,800 
1,841,400 
1,724,800 

7,100 

300,300 


809,100 


281, 500 


173,100 
800 


* 
* * 


177,100 
1,000 
* 


1,596,200 1,444,400 


2,144,400 1,979,800 


18,908,100 
1,787,600 


18,342,100 
1,352,000 


* * 
* * 


2,014,400 2,129,300 
386,900 696,200 


* * 


ae * 
a * 


* * 


2,327,100 2,010,600 
* * 


* 
* 


2,432,500 


STATISTICAL REGISTER 


No. 2. Articles Produced in Factories, 1960-61 to 1962-63 


Notes :— 


|. This table shows the total recorded production of articles (whether produced for sale or for use in own works) 
by all factory establishments in New South Wales. The production by small establishments which are not 
regarded as factories for statistical purposes is not included. 


2. Figures for some articles have been revised since the previous issue. The figures for the value of articles produced 
have been rounded to the nearest £100. 


Quantity Produced Value at Factory 


Article and Unit of Quantity (= —— - - ; =e 


1960-61 1961-62 - 1960-61 | 1961-62 1962-63 


£ £ £ 
Adhesives (all types) : 188,959,5) 1856444] 198,737 1,912,500%]} —1,877,300%|} 2,164,700 


Aerated Waters and Cordials— 
Aerated Waters (including Ginger Beer, 
Hop Beer, etc.) gal.|| 29,668,572 | 30,591,633 | 33,204,450 7,609,700 7,773,600 8,595,800 
Cordials and Syrups (See ‘also Fruit Juices)— 
Fruit Juice : ce gal: 1,368,738 1,483,256 1,734,745 1,014,900 1,113,600 1,298,900 
Other (Imitation and Flavoured) aa F 495,215 488,300 497,059 382,800 360,300 367,900 
Concentrated Cordials and Extracts. . iy 169,035 175,490 203,210 376,200 380,600 495,200 


Animal Casings (see Sausage Casings). 


Bacon and Ham — 
Smoked (incl. Cooked, smoked) (Bone- 
in weight basis) : 18,895,184 | 20,605,127 | 20,945,190 
Cooked (not Smoked) | and Canned 
(Bone-out weight basis) us i 3,964,944 4,151,395 4,866,189 
Total—Without correction for weight 
basis... -|| 22,860,128 | 24,756,522 | 25,811,379 
Total—Corrected to uniform bone-in 
weight basis ae ee a0 -|| 25,239,094 | 27,247,359 | 28,731,092 


Bags— 
Leather, Fibre, Plastic, Canvas, etc.— 
Handbags, Ladies’— 
Leather ee AE es ee |] 477,689 370,324 269,848 1,201,000 867,800 740,300 
Plastic sis ae = a E 1,476,229 1,426,312 1,756,147 1,411,900 1,557,800 1,752,600 
Other Bc ate ae ae || 74,612 118,871 187,474 142,000 203,300 290,000 
Suitcases, Trunks, Attache Cases, 
Kitbags, ‘“Overnight’’ and Travell- 
ing Bags and Cases y 527,479 471,433 621,391 876,900 848,700 1,071,200 
All Other (including Brief Cases, 
Shopping Bags, Airways Bags, and 
School Bags of Shoulder Strap type 
but excluding Purses, Wallets, | 
Water Bags, and Sporting Bags) } 1,113,274 1,030,683 1,129,169 688,300 593,300 654,500 
Paper, etc. (see Containers). | 
Textile, Hessian, etc. (see Containers). 


Baking Powder ata ae i ae F 449,559 60,600 gs 
Basils (see Leather) 
Baskets we re ae aS ee ae Ate | 44,500 48,000 105.700 
Bassinets, Moses Baskets, ete. aa af Se Ses = 48,700 51,100 : 
Bath Heaters (all types) . eis ; f ; 26,495 410,300 422,800 362,300 
Bathing Suits, Trunks, Swim Shorts— 
Of Woven Fabric— 
Men’s, Youths’, and Boys’ .. .. : * * * * * 
Women’s, Maids’, and Girls’ os A 30,860 13,082 i = Ls J 
Infants’ and Babies’t . a H 1,970 1,257 * * Ls * 
Of Knitted Fabric (all types) . ae : 48,136 53,517 ‘ 1,013,500 1,169,500 1,286,100 


Batteries (Electric)— 
Dry Cell Type .. : 
Wet Cell Type (incl. Dry- charged)— 
Automotive S.L.I. une Motor LS ia 
6 Volt as No. 385,905 362,622 395,992 1,477,100 1,290,100 1,352,100 
12 Volt on : ae | 520,393 542,993 628,776 2,699,000 2,836,700 3,264,200 
Radio, Homelighter, Fencer sks ~ TH) 
Teren : 175,507 167,278 173,049 778,800 858,600 965,800 
Planté (Power Plant Installations). : r Y i ‘ 5 
Other ae A At 


Beer and Stout— | 
Bulk ms oe - .|| 72,190,403 | 73,650,265 | 75,046,581 9,592,900 9,769,100 10,067,400 
Bottled or Canned ie an or || 24,331,293 | 24,887,278 | 27,842,096 6,818,000 7,187,300 8,487,800 


* Not available. 

+ Up to and including 20-inch waist. 
t No. of 2-volt cells. 

{ Revised. 


No. 2. Articles Produced in Factories, 1960-61 to 1962-63 (continued) 
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Article and Unit of Quantity 


Quantity Produced 


Value at Factory 


1962-63 | 


1960-61 1961-62 1962-63 1960-61 1961-62 
£ £ £ 
Biscuits (excluding ice cream cones) .. Ib.| 79,625,964 | 77,692,990 | 78,604,740 9,827,400 | 10,517,300 | 10,290,500 | 
Ice Cream Cones aT ae oe Ib. = i be | og oa be 
Biscuits—Dog Ib.| 6,230,585 6,869,141 6,314,603 | 220,800 244,900 254,600 
Blankets and Rugs (Woollen, incl. Mixtures) No. 475,803] 438,262 537,333 1,041,500] 1,041,800 1,268,900 
Blinds and kul om 
Outdoor .. . 865,200 696,100 655,700 
Venetian, Metal || 1,934,700 2,029,500 1,603,800 
Other 531,400 849,100 1,115,300 
| 
Boats under 5 tons gross— | 
Fibre-glass. . ne ae a =. No: 444 676 906 || 103,300 267,900 254,300 
Other... ws Be we .. No 3,371 | 3,812 3,536 || 460,500 625,700 625,400 
Boilers and Generators, Steam— | | 
Water Tube... Pr a .. No - | * * | * * * 
Other... No.| 143 | 117 142 || 264,600 186,500 337,300 
Bolts and Nuts (Steel and Non-ferrous) .| | , 3,041,700 2,724,400 3,127,100 
Books of Account, Registers, Exercise | | 
Books : me sc ae 2 7 | 1,494,500 1,467,500 1,621,500 
Bottle and Jars (see Containers). | | 
Bottle Closures fe || | | 2,111,000}  2,063,6009) 2,452,600 
Boxes—Cardboard (see Containers). | 
Boxes and Cases—Wood (see Containers). | 
Braces eA a5 : doz. pair oA 16,502 | . * * * 
Bran (Wheaten) tons of 2,000 Ib.| 87,182 80,048 75,003 ¥ * * 
| | | 
| | | | 
Bread : x .. thous. Ib.| 573,344 | 566,828%]| 580,248 23,000,300 | 24,836,700 | 26,241,300 
Bricks and Blocks— | | | 
Clay Bricks— | | 
Face and Texture (incl. specae)i: . thous.| 171,734 | 165,417 | 195,712 | 3,510,900 3,401,000 | 3,978,000 
Commons .. thous.) 292,000 | 266,331 | 258,932 4,463,400 4,103,300 4,123,400 
Clay Brickettes (Ornamental) .. thous. “le 178 | 1,326 | 1,311 30,100 37,000 33,000 
Cement Bricks .. : .. thous. +s bd i a id 
Cement Blocks .. ale ae .. thous. ‘5 5.8064) 5,398 | 6,185 | 607,7004 | 569,000 | 661,600 
Firebricks and Blocks : a | Bae || 4,437,600 | 4,402,700 | 4,139,600 
| | | | 
Brooms— | I) | 
Bassine .. : a 5a .. gross 3,193 | 3,403 | 2,579 117,100 | 124,200 | 138,800 | 
Hair and Bristle Pr ee .. gross 1,303 | 1,481 | 1,034 | 80,400 | 90,500 | 79,900 | 
Millet ee on Pe Be -. gross 4,613 | 5,060 | 5,022 || 288,000 | 304,100 331,300 | 
| | | 
Brushes— | 
Hair and Cloth .. = oe .. gross * * 4,118 | * * | 100 
Nail es as a3 .. gross! 5,030 2,760 2,200 || 27,100 23,100 | 19,300 | 
Paint and Varnish. we an .. gross 19,333 | 16,278 | 16,485 |! 650,700 673,600 | 838,600 
Scrubbing. . we a ts -. gross 2,111 | 2,311 2,485 || 38,600 41,500 | 45,000 
Shaving .. & .. gross * 52 bs || - * | « 
Other (excluding Tooth) ae .. gross 3,387 | * | * | 90,100 L * 
Butter é =e ye Ib.) 76,151,936 | 87,345,506 | 80,568,096 || 13,588,100}; 15,536,300¢; 14,801,500+ 
Buttons— | | | 
Wholly or partly Plastic 476,000 699,400 752,200 
Wholly of Metal : 127,000 68,400 56,900 
Other : | < bs * 
Cakes, Pastry, Pies, and Puddings : eel | | | 12,566,000 | 12,968,300 | 13,070,700 
Cans, Canisters, Containers, Packers’ | 
(Metal) (see Containers). || 
Cardigans, Pullovers, etc. (Knitted)— i| 
Men’s, Youths’, and Boys’... «3 doz. 86,744 71,972 76,036 || * C. * 
Women’s, Maids’, and Girls’ .. ss doz. 139,697 | 125,494 | 139,784 Ls * * 
Cement, Portland .. 30 SF .. tons} 1,167,724 1,053,186 | 1,067,628 || 9,343,100 8,589,400 8,627,700 
Cheese ne we Re ae us Ib.| 12, 258, 2339| 13,805,824) 12,365,487 || 1,400,400 1474,5004] 1,429,700+ 
Chutney... .. pints 518,050 571,687 606,336 97,800 101,500 100,900 
Cleansers and Scourers (see Soaps). | | | || 
| 
Cloth, Woven t— H 
Wool— | | 
Woollen (incl. Senne and rug | | 
material)... : a ..sq.yd.| 4,088,890 3,671,330 4,369,465 2,341,300 2,103,800 2,427,700 
Worsted : aD ..sq.yd.| 5,825,752 | 5,278,560 | 6,491,838 || 6,218,700 5,724,500 6,640,200 
Cotton (incl. Towels) . ate ..sq.yd.| 22,771,229 | 21,799,329 | 23,010,726 8,120,500 7,842,200 7,779,400 
Rayon and Synthetic Fibres. ..sq.yd.| 11,649,873 | 10,928,948 | 14,663,263 | 3,542,500 3,950,700 4,969,500 
Coconut Oil— 
Crude... a kis = 5 Ib.| 40,866,838 | 41,886,600 | 45,195,842 | * . * 
Refined .. ae ae ie % Ib.| 25,731,831 | 25,265,142 | 26,052,603 || 1,840,800 1,749,800 1,880,500 
| 
Coke (Gasworks) . Pre Sie .. tons 415,670 419,975 379,081 || 2,804,000 2,775,100 2,461,500 
Coke Breeze .. tons 326,324 406,199 350,351 * | * * 
Cold Lighting (Neon Signs, etc.) ane cee gas 1,185,600 ; 1,227,600 1,100,000 
! 


* Not available. 
t Excludes Government subsidy. 


t Mixtures are included with the predominant fibre. 


q{ Revised. 
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No. 2. Articles Produced in docnpae sa 1960-61 to 1962-63 (paneled y's 


Article and Unit of Quantity 


| Concrete Mixers, Powered and Transit No. 
Concrete, Ready Mixed .. ae cu. yds. 
Cones, Ice Cream (See Biscuits). 
Confectionery (excluding coverture)— 


| Chocolate Me aM * a Ib. 
Other ae ne ae ie ss Ib. 
Containers— 


Glass Bottles and Jars .. 
| Metal Cans, Canisters, etc. 


Paper, etc.— 
Paperboard Boxes, Cartons, Canisters, 
etc. (incl. Composite Type) 
Paper— 
Bags, Packets— 
Multiwall 
Other Ke a we ns 
Carrier Bags No. 
Containers, n.e.i. (incl. Cups, Cake 
Cups, etc.) . 
Transparent Film— 
Bags and Packets .. 
Boxes, Cartons, etc. 


Plastic Cans, Canisters, etc. 
Textile— 
Bags of Hessian, Calico, etc. 2 doz. 


Wooden Boxes, Cases, etc.— 
Fruit Cases (incl. Shooks) .. wa INO: 
Other Shooks . ca 
| All Other Boxes, Cases and ‘Crates 


Coppers (See Wash Boilers) 

Cordials (See Aerated Waters, etc.). 
Cornflour (See Starch—Edible). 

Corsets (incl. Roll-on Girdles and Surgical 


Corsets) ai cs a 20 (OZ: 
Cosmetic Creams and Lotions oe GWE. 
Cotton Piece Goods (See Gesu 
Cotton Waste (Spinning) : a Ib. 


Cotton Yarn (See Yarn). 


Crown Seals (See Bottle oe 
Curry Powder , Ae Ib. 
Custard Powder (See Desserts). 


Dance Belts, Suspender Belts, Suapennory 


and Sanitary Belts os en doz: 

Dentifrices .. ae Be oe Ib. 
Desserts, Puddings, etc., Prepared—tn 

Dry Form— 

| Custard Powder .. oe ae ae Ib. 

| Ice Cream Mixture ve a ae Ib. 

| Jelly Crystals, pubes) etcmnmer: a Ib. 

| Other... eee lbs 


Disinfectants (incl. Phenyl and Antiseptics) 
Dressed Timber, n.e.i. thous. sup. ft. 


Earthenware— 
Wash Basins (Wall and phenesta) eaenINO: 
Pans (Closet) .. a. No. 
Other Ae OC Ye ae Be 
Earth Scoops No. 
Electrical Appliances. (See individual items). 
Electricity .. .. thous. kWh 


Enamels (See Paints, Enamels, etc.). | 


Engines, Petrol and other Light Oils— 


Marine Inboard -. No. 
Other (excluding Motor ‘Car).. .. No. 
Envelopes 
Essences, Flavouring— 
Culinary .. oF ae on -. — gal.| 
Industrial .. aC 58 ae ws gals} 


. * Not available. 
T Revised. 


Quantity Produced 


1960-61 


216 
1,638,414 


25,527,620 
40,455,336+ 


1,266,819 


7,031,537 


68,967 
15,497 
1,022,403 


246,910 


153,976 
7,630,822 


2,392,828 
* 


5,029,187 
4,003,003 


62,314 
* 


* 


9,999,503 


* 


119,554 


48,638 
259,185 


1961-62 


140 | 


1,564,723 | 


23,125,293 
42,781, 107+ 


1,067,188 | 


7,609,384 


84,075 
17,668 
845,048 


186,904 
8,104,681 


2,696,568 
* 

5,322,031 

4,374,290 


57,066 


10,682,898 


489 | 


154,389 


49,178 | 


298,328 | 


1,785,558 


23,748,527 
42,245,039 


1,064,861 


9,115,861 


110,181 | 


17,498 
9735155 


249,731 || 


192,922 || 
8,007,657 | 


* 
* 


6,026,823 
5,02! ,209 


56,464 


” 343 
12,187,527 


446 | 


194,688 


56,868 
306,218 


Value at Factory 


1960-6] 1962-63 
£ £ £ 
* * | * 
9,323,300 | 8,648,500 | 9,636,900 
| 
6,304,600 | 5,696,500 | 5,610,800 
6,300,300} 6,680,400, 6,779,000 
| 
| 
* * | * 
11,519,400 | 12,005,700 | 12,602,100 
: | 17,822, 1004 20,109,600 
2,054,800 | 1,827,700 | 1,820,800 
2,331,200 | 2, 352,900 3,61 1,300 
* * 
1,575,900 | * | 1,386,000 
1,296,000 1,348,300+; 1,278,200 
* | I 00,500}, 194,000 
* | * | * 
1,20 500 | 1,036,000 | 1,021,300 
} 
| | 
1,107,100 | 1,230,100 | 1,323,000 
150,400 | 75,000 | 50,800 
2,070,000 | 2,041,300 | 1,876,600 
| | 
| | | 
1,851,000 | 2,081,300 —-2,192,000 
2,264,900 , 2,469,600 2,425,300 

35,600 23,000 31,300 

| | 

101,700 | * | 128,900 

| 
* * | * | 
3,844,400 3,931,700 | _—_ 3,567,600 | 
235,000 280,800 * 

* a * | 
593,200 620,300 702,200 | 
656,500 699,100 780,400 | 
812,500 830,100 904,800 

7,533,100 6,796,000 6,651,000 

* * * 

* * * 
373,000 420,000 508,800 | 

* 28,300 
51,321,000 | 53,245,700 58,077,100 
x 90,700 99,200 
* * * | 
1,758,500 1,814,800 _—+1,542,800 
191,800 179,300 211,800 | 
2,577,900 


2,250,600 


2,721,000 | 
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No. 2. Articles Produced in Factories, 1960-61 to 1962-63 (continued) 


Quantity Produced | Value at Factory 
Article and Unit of Quantity | i zi \\ ; = 
| 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | | 1960-61 | = 1961-62 | 1962-63 
| 
a = alle | == 
| if £ £ 
Face Cream (See Cosmetic Creams). | | || 
| Fans, Electric: Propellor-type .. ee No; 185,691 128,016 | 87,721 | 1,583,000 1,081,100 725,400 
Other .. oe wee No: * = | < 611,000 610,200 589,300 | 
| \| ‘ 
| | 
Fibrous Plaster— | | 
Sheets... ae oe ae .. Sq. 7 | 5,542,322 4,647,723 4,543,538 || 2,120,800 1,796,000 1,825,500 
Other Goods... ab Be Sis aoe mn aan | 522,900 572,200 585,500 
Flannel (See Cloth). | 
1} 
Floorboards— | 
Australian Timber ys thous. sup. ft.) 32,171 | 30,338 34,994 || 2,262,000 2,160,500 2,409,100 
Imported Timber oes thous. sup. ft., 672 49| 579 | 67,500 51,700 53,700 
| Flour, White (including eee tons of 2,000 Ib. 568,372 | 533,451 508,534 || 21,747,000 | 20,828,000 | 19,842,300 
| Flour, Self Raising oa 3Cwt.l 303,010 323,797 314,829 || 1,299,200 1,312,300 | 1,310,600 
| 
Footwear— | | | | 
Boots, Shoes, and Sandals t— | | 
Men’s and Youths’. . Ag -. pair, 2,491,301 2,632,895 2,852,816 || 5,622,100 5,559,700 5,826,300 
Women’s and Maids’ ars -» pair 3,812,889 3,657,227 3,976,881 8,143,500 7,821,900 8,277,300 
Boys’ and Girls’ .. a ». pair) 1,175,582 | 1,188,426 1,275,155 || 1,395,200 1,384,300 1,465,400 
Infants’ a os oe be pair, 400,599 | 369,163 354,393 || 267,300 255,300 227,800 
Slippers— | 
Men's and Youths’ ie .» pair] 402,490 | 247,312 298,892 | 340,000 219,800 228,600 
Women’s and Maids’ = -. pair) 1,216,298 | 968,569 977,102 |, ‘1,158,200 1,011,500 978,200 
Boys’ and Girls’ .. ae sae (pair 231,471 | 139,705 207,039 |) 121,100 89,900 118,100 
Infants’ t.. .. pair) 300,762 294,832 308,643 | 92,400 98,300 110,100 
Heels, made for sale (Leather) doz. pair) 126,581 119,404 137,376 | 161,300 123,300 120,300 
Heels, made for sale (Wooden) doz. pair} be s . | e * * 
Soles, made for sale (Leather) doz. pair| 198,450 186,959 202,881 |, 511,800 479,400 504,900 
| Fruit, Crystallized (See Jams and 
Preserves). | 
| Fruit Juices (Natural) : gal.| 535,663 743,498§ 990,643 309,900 410, 100§ 497,300 
| Fruit Preserved in Liquid (See Jams and 
Preserves). | 
Fungicides i | 378,600 
Furniture— 
Metal (including Office Ses | 8,160,100 7,669,000 8,959,000 
Seagrass and Bamboo .. ; aa aes oan se 152,400 86,600 85,700 
Wood an is ae ae ae | won Sc ae 16,385,800 | 16,691,200 | 17,368,600 
Games ac 56 a sis ts fs oc see oe 271,400 368,900 | 397,700 
Gas (Town) . .. thous. therms ** 124,670 123,695 § 122,013 10,796,800 10,609,700§| 10,285,900 
Garbage and Sanitary Pans os “ ae ae se sae 367,300 418,300 299,500 
Ginger (Ground and Preserved) oe Ib. 66,256 36,619 128,914 || 15,000 10,300 38,100 | 
Glass Bottles and Jars (See Containers). | ; 
Gloves— 
Dress So te 30 Be doz. pr. - - ie | * = Ls 
Work] .. ee doz. pr. 242,970 218,044 268,014 963,900 997,300 1,175,000 
Glue (See Adhesives—Liquid) | 
Greeting Cards ste Bc oe oo ace os | 1,269,600 1,706,000 1,726,400 
Hair Preparations— | 
Fixatives .. ar ae Ib. ~ * = | * * * 
Shampoos (See Soap). 
Tonics... Me 56 50 Ib. * . = i = * 
Hammers (all types) £0 oe a. ‘doz: 7,614 7,315 7,570 69,400 61,900 63,900 
| Handbags (See Bags). 
| Handkerchiefs— 
Men’s, Youths’, and Boys’ oe tes wedozs 1,486,965 1,384,213 se * * by 
Women’s, Maids’, and Girls’ .. se doz: 1,360,637 1,216,301 1,193,779 || * * * 
| Handles— | 
| Axe and Hatchet.. age es .. gross 3,097 2,942 2,690 || - * * 
Broom and Mop.. oe .. gross 9,197 10,655 10,252 || 49,500 55,700 54,700 
Tool and Other: Wood oe a5 Ae 3% aa wes 277,700 345,500 351,000 
H Flastic : BAI - 200,600 175,700 
Hand Creams and Lotions (See Cosmetic 1] 
Creams). i 
Hand Trucks (all types) .. ae .. No 4,858 4,578 6,852 |) 27,400 25,900 35,500 | 
Harness and Harness Parts as BG TI is the ae i 83,700 73,100 68,000 
Hats and Caps rs a fe .. No.) 4,521,840 4,400,916§| 4,335,870 | x * = 
Heels (See Boots and Shoes). 
| Hides and Skins: Sheep Pelts .. -= doz, 167,282§ 159,290s 155,608 | + > * 
Basils (See Leather) | 
| | 
| Horse and Cow Rugs... ee .. No 5,702 5,189 5,451 | 29,800 26,600 28,000 
Hosiery— || | 
Men’s us ais = doz. pr.| 204,979 106,273 79,523 | 715,200 282,200 208,400 | 
Women’s .. os doz. pr. 581,970 | 577,535 593,605 || 1,756,000 1,746,600 1,677,300 
Children’s (sizes 3 to 10) oe doz. pr. 102,362 96,630 105,248 | 236,800 267,000 | 231,300 
Infants’ (sizesO to3) .. Be doz. pr., 12,000 | 9,608 9,820 | 16,000 | 13,300 12,900 


* Not available. 

t+ Excludes rubber footwear and plastic rainboots. 
t Includes all soft-soled nursery footwear. 

i From 1961-62, includes rubber gloves. 

§ Revised. 
** One Therm = 100,000 British Thermal Units. 
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No. 2. Articles Produced in Factories, 1960-61 to 1962-63 (continued) 


Quantity Produced Value at Factory 
Article and Unit of Quansity = 
1960-51 1961-62 1962-63 1960-61 1961-62 1962-63 
£ (3 £ 
Hot Water Systems) (all Re 
Storage ft : No. 39,588 | 41,531 49,193 1,698,800 1,406,600 1,776,500 
Instantaneous”. No 28,340 22,354 16,690 720,300 585,500 432,000 
| Household Fittings (Electric) el a ae ae 1,621,300 1,620,200 1,747,000 
| Ice . tons 104,281 90,197 83,679 474,300 435,900 437,700 
Ice Cream and Other Frozen Dairy Foodst gal.| 7,965,940 8,873,198 9,841,145 4,115,400 | 5,189,200**| 5,345,900 
Ice Cream Cones (See Biscuits). 
Ice Cream Mixture (See Desserts). 
Ink— 
Printing and Lithographic Ib.| 13,792,387 13,791,151 13,075,914 2,014,700 2,077,600 2,101,400 
Writing and Drawing .. se ie me Bas 69,200 82,800 72,000 
Insecticides— 
Chlorinated Organics: DDT and TDE | se od 197,100 
BHC and Lindane . : 220,400 
Other .. * - 64,000 
Chlorinated Crean and de al Phosphate 

Mixtures = = = 
Lead Arsenates * bs * 
Organic Phosphates bg * 778,400 
Pyrethrine | be _ 1,066,800 
Rotenones * * * 
Other | *~ * 515,900 

Iron and Steel— 
Pig Iron J tons 2,712,048 3,082,444 3,152,981 * * * 
Steel Ingots { tons 3,724,458 4,055,025 4,237,794 * * * 
Direct Steel Castings 1. tons 26,602 26,017 25,411 * * * 
Irons, Electric (All types) No. 266,096 286,403 321,311 1,306,600 1,346,200 1,481,900 
Jams and Preserves— 
Crystallized and Glace Fruit .. Ib. 1,525,174 | 1,443,581 * 339,600 316,300 * 
Candied and Mixed Peel Ib. ad * * * * * 
Jams (incl. Conserves, Fruit Spreads, 

Fruit Butters, etc.) .. ae ar Ib.| 23,105,477 | 23,808,406 | 24,642,186 1,639,700 1,793,400 1,865,500 
Fruit, Canned or Bottled Ib.| 32,419,528 | 57,798,414 | 60,242,949 2,506,500 4,059,100 3,881,300 
Vegetables, Canned or Bottled§ Ib.| 43,368,076 55,175,072 57,590,543 4,796,200 5,637,000 5,830,000 
Vegetables, Dehydrated Ib. * - sie * * ae 
Potato Crisps, Chips, Flakes, etc. Ib.) 5,179,375 5,315,516 5,663,452 1,211,100 1,422,700 1,614,300 

Jelly Crystals (see Desserts). | 
Kitbags (see Bags). 
Lacquer—Nitro-cellulose (see Se etc. sue 
Lanoline (Toilet) Ib. 28,903 28,753 23,575 21,400 27,100 17,700 
Lathes (see Machine Tools). 
Lawn Mowers, Petrol (Complete)— 
Rotary (undercut) Type— ‘i 5 
With 2-stroke motor °. 60,090 2,064,700 
With 4-stroke motor No. \ 133,051 4 73,635 \ 138,853 { \4,912,4004 2,554,100 15,089,100 
Cylinder Type .. No. x * = * = Ne 
Leather— 
All forms except Splits and Basils— 

Sold by Weight— 

Sole .. Ib.| 4,821,930 4,599,344 4,864,657 937,100 843,500 883,900 
Other (Harness Belting, etc.) Ib. 719,902 822,128 768,803 243,500 251,600 213,400 

Sold by Area— 

From Hides .. sq. ft.| 20,662,391 | 23,741,195 | 19,802,954 4,258,300 5,089,200 4,528,200 
From Skins sq. ft.| 16,471,379 | 14,314,886 | 16,544,237 3,203,700 2,794,200 2,413,200 

Basils ae No. 224,904 186,036 = 40,000 38,500 * 
Splits: Dressed a: sq. ft.) 6,919,530 6,768,725 7,059,446 484,600 433,400 393,700 
Not Dressed .. Ib. * * 282,977 Ge id 60,100 
Lime (made for sale or sce) tons 110,804 136,981 115,845 533,200 543,500 571,400 
Lipstick (incl. Lip Roure)" Ib. 77,396 73,527 68,259 896,400 853,900 812,300 
Liqueurs é liquid gal. 63,772 57,129 78,044 207,300 193,400 226,900 
Machine Belting (Leather) 183,700 170,600 152,000 

Machinery, Industrial and Commercial— 
Bakery and Biscuit-making (incl. Com- | 

mercial Mixers) vs nS 962,300 841,000 921,200 
Boot and Shoe * 70,800 75,900 
Brick and Pottery * 167,700 172,300 
Butchery . 65,700 74,200 97,800 
Conveyors and Appliances 1,517,800 1,879,300 1,900,800 
Dairy and _ Butter-making sree also 

Milking Machines) 0 423,200 411,800 * 
Food Processing and Canning. oe 659,000 416,200 385,800 
Hoists, Cranes, Lifting Machinery— | 

Hydraulic Hoists for Trucks No.| 2,433 2,511 2,538 606,800 514,700 536,900 

| Other .. A = ee ae ae Wee Ont aes 2,674,800 2,640,600 2,494,600 
Laundry (incl. Commercial Washing, 

Ironing and Dry Cleaning) - * 268,100 

| 


* Not available. 

+ Includes heat exchange (coil) type. 
t ‘Other Frozen Dairy Foods” 
{| Year ended 3Ist May. 


§ Includes pickled vegetables (other than “ pickles” 


** Revised. 


or chutney). 


includes milk blocks, milk-based sherbets, and soft-serve mixes, etc. containing less than 10 per cent. butter-fat. 


| 
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No. 2. Articles Produced in Factories, 1960-61 to 1962-63 (continued) 


Quantity Produced 


Value at Factory 
Article and Unit of Quantity 
1960-€! 1961-62 1962-63 1960-61 1961-62 1962-63 
£ £ a 
Machinery, Industrial and Commercial (cont.)— | 
Metalworking (other than Machine | 
Tools) ae : a6 oe 3,921,000 | 3,380,300 2,622,400 
Printing . 442,800 328,700 378,300 
Pumping (including Pumps) | 3,695,600 3,399,600 4,609,800 
Rubber Making and WORN | * 779,100 815,200 
Textile .. 335,300 333,200 270,900 
Weighing Appliances 554,400 499,500 522,500 
Woodworking .. a * 361,400 321,400 
| Machine Tools (see also Machinery— 
Metalworking)— | 
Lathes... a ae ae Be ell > be * 
Other $e oe ae ies 931,200 529,500 432,700 
| Manures (without added chemical fertilizer) tons 7,700 8,374 6,830 196,300 213,200 175,700 
Margarine— | 
Table a os ne .. thous. Ib.| 20,369 | 19,973 20,467 2,438,300 2,455,500 2,417,000 
Other a8 ae i .. thous. Ib.! 39,949 | 42,905 47,814 3,026,900 3,460,000 3,731,000 
Mattresses— 
Box Spring ae = a6 se INod 7,320 10,288 | 14,602 93,500 105,700 166,700 
Inner Spring ae . No. 237,793 | 257,310 255,751 2,018,400 1,998,000 2,127,400 
Woven Wire, Link Mesh and Spring | | 
(incl. Wire Stretchers) . No. 178,800 | 207,099 | 193,111 582,100 654,300 614,800 
Soft Filled and Other (incl. Rubber) . . No. 53,731 | 54,319 49,673 488,000 456,700 404,900 
Meat— | 
Canned t+ a ae ee oe Ib.| 16,779,888 | 18,305,405 13,479,425 2,552,100 2,950,800 1,908,500 
Meals— 
Blood .. ae 38 50 .. tons 1,199 | 1,529 1,935 55,600 64,900 84,600 
Liver... . tons 956 686 668 66,200 49,500 51,000 
Other Meat and Bone (incl. whale 
meal and solubles) .. ae .. tons) 44,842 50,868 59,423 1,721,300 1,675,200 1,859,481 
| Meters— | 
Electric Cneluding, Benes .. No. 276,103 | 233,617 | 225,336 1,874,500 1,635,000 1,584,600 
Gas Hid te .. No. Ae = | - * * * 
Milk— 
Concentrated and Condensed{ ao Ib.| 23,164,901 | 21,862,809 | 14,599,221 853,200 826,600 528,700 
Powdered (All pe) Sete iis aid Ib.| 55,601,275 | 63,425,343 | 61,974,360 5,741,700 6,111,200 5,261,000 
Mops, Floor : ai .. gross 9,479 9,593 | 9,758 290,500 337,100 329,200 
Motor Vehicles and Parts— | 
Bodies §— 
Cars, Station Waggons, and ate 
Commercial Vehicles a0 . No. 83,113 92,901 122,890 * * * 
Vans (over 15 cwt.) . ne .. No. 385 356 | 466 = * * 
Trucks— 
Trays we me a6 .. No! 2,159 1,844 | 2,639 * * * 
Tippers ee Fe oe Pe INO:: 796 637 | 666 * * * 
Passenger Buses ae oh .. Nol 423 217 291 * - * 
Other .. No. 215 184 | 196 * * * 
Caravans (including Shells and Pre-cut Kits)No. 1,444 1,257 | 1,963 924,200 729,000 1,176,000 
Trailers .. 4 oe, No: 1,363 1,698 2,042 154,300 167,000 = 
Semi-trailers de ee Re Fee aINO: 319 187 312 662,400 490,200 779,600 
Motor Covers a Ne Ae oe oa | eee eae 42,600 37,500 42,300 
Motor Spirit a ae Ae ..  gal.| 473,730,078 | 527,478,414 | 564,216,088 27,424,000 | 26,514,900 | 30,685,200 
Motors, Electric — 
Rh.p.orless ie .. No. 1,005,790 909,720 1,021,756 * > * 
Over 4 & h.p. but under | h. Pp: «: scan NO: 207,309 216,776 253,994 se * * 
| h.p.ormore .. 7 ae No: 64,452 40,139 49,207 * * * 
Mucilage (see Adhesives) - 
Nails .. sty A ae fe .. tons 8,918 7,861 7,883 910,100 795,700 805,700 
Neckties .. a 36 br 3a Coz: 299,468 | 328,274 340,792 * * 
Nightwear— | 
Men’s, Youths’, and Boys’ me ne (doz: 198,417 199,708 | 254,826 * * * 
Women’s, Maids’, andGirls’.. .. doz. 237,966 188,954 | 217,152 * * * 
Optical Instruments and Rian aaa 
Spectacle Frames ae .. No. * Me * * * * 
All Other.. : | 776,000 793,500 1,090,900 
Paints, Enamels, Varnishes, etc.— | 
Paints (not water) and Enamels— 
Ready for Use— 
Architectural and Decorative ..  gal.| 3,908,565 4,082,822 3,946,175 7,793,700 8,047,000 7,758,300 
Industrial (excl. Lacquers) .. wel egal 1,837,040 1,994,305 2,202,369 3,482,400 3,768,300 4,109,900 
Bituminous .. ie «2 gal: 485,564 475,217 463,891 221,700 231,900 273,700 
Marine Anti- -fouling, etc... ae egal: 72,977 104,861 100,210 127,600 189,400 168,300 
In Paste Form .. Be NA ae Ib. 1,027,206 969,056 919,807 116,200 121,200 115,600 
Paints, Water— | 
Ready for Use— 
Plastic Latex type .. Bd .. gal. 1,147,601 1,281,689 1,382,197 2,371,800 2,534,700 2,693,800 
Alkyd and Other... gal.| 134,016 138,772 114,439 168,900 264,000 199,400 
In Powder form (Kalsomine, etc.) & Ib. * * . bd * * 
Lacquers (Nitro- Sot a 
Clear .. ; Ae a gall 305,428 313,736 328,074 503,200 510,600 515,000 
Colours .. gal. 496,105 485,323 503,836 1,011,900 935,400 954,200 
Stains (all types), Varnishes, ‘ete. » Pack- 
aged, ready for sale. ae .- gal. 345,730 364,571 413,053 501,400 549,200 665,600 
Other Paints and Coatings, n.e.i. ea gals 227,434 223,860 316,029 509,300 568,500 752,100 
Tinting Colours (all ee) insta 
ready for sale gal.! 26,385 34,473 38,445 115,400 121,300 131,500 
| 


* Not available. 


t Excludes canned Bacon and Ham, which has been included in “ 


Bacon and Ham’ 


t+ Includes concentrates of Whole Milk, Skim Milk, Buttermilk, and blends thereof, ae liquid Ice Cream Mix. 


F Includes powdered Whole Milk, Skim Milk, Buttermilk, Ice Cream Mix Powder, and Infants’, 


§ Includes body portion of mono-constructed vehicles, but excludes cabins and conversions. 


Invalid, and Health Beverages. 
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STATISTICAL REGISTER 


No. 2. Articles Produced in pectoris, 1960-61 to 1962-63 seecreled) 


Value at Factory 


| Quantity Produced ; 
Article and Unit of Quantity | = - | - — — —- } 
| 1960-61 1961-62 1962-63 | 1960-61 1961-62 1962-63 
| fi £ £ 
Paint and Varnish Removers (liquid) gal.| 37,373 | 37,434 | 43,612 | 61,200 62,100 63,100 
Palings . .thous. sup. ft.| 6,181 7,039 8,064 216,100 240,700 276,600 
Paste, Adhesive (see Adhesives). | 
Peanut Butter and Paste , Ib.| 3,030,529 3,142,053 2,688,028 791,600 618,600 526,600 
Peel—Candied (see Jams and Preserves). 
Pelts Soa Hides and Skins). | 
Pepper Ib. 218,714 310,092 558,826 102,100 141,100 166,900 
Perambulators (incl. Pushers and Strollers, 
but excluding toys) .. oY .. No. 86,634 = - 674,800 * * 
Petrol (see Motor aes 
Pickets . .thous. sup. ft. 14 123 103 1,100 6,500 4,100 
Pickles pints} 4,179,493 be * 389,200 Ms * 
Picture and Mirror Frames ne poe | 308,500 342,200 324,200 
Pig Iron (see Iron and Steel). 
Pipes and Tubes— 
Asbestos Cement * * * 
Concrete (other than Agricultural) 2,335,300+|  2,068,900}/ 2,390,400 
Earthenware ‘ os 2,440,100 2,552,600 2,696,400 
Ferrous Pipe Fittings . ae AG hen — ne 3,550,900 2,775,100 3,076,400 
Plywood Ke @G/l6 in. basis) sq. ft.) 64,930,364 | 56,184,118 | 55,788,077 3,926,700 3,443,100 3,481,200 
Polish— 
Automobile 292,400 280,300 359,400 
Boot and Shoe * * * 
Boot, Shoe, and Leather Dressings and 
Finishes aa are ee * * * 
Brass ; oa AA as ae ns se es - Le * 
Floor : Wax—Solid is ae Ib. 1,762,065 1,707,174 1,276,510 221,900 206,800 198,700 
Wax and Polish— —Liquid gal. 602,734 641,245 647,452 459,500 586,000 591,300 
Furniture .. : gal. 31,492 24,889 52,513 38,900 87,800 224,800 
Silver dic fee ae ane be L * 
Stove ‘ Sp ote Sc ss ose ae * + * 
Pollard (Wheaten) . : tons of 2,000 Ib. 126,928 119,944 116,540 * * * 
Potato Crisps, Chips, Flakes, etc. (see Jams 
and Preserves). 
Pottery (Ornamental) : 523,000 438,700 302,100 
Preserves (see Jams and Preserves). 
Proprietary Medicines (all types) 26,150,600 | 26,480,400 | 24,523,800 
Pulp (Produced for ae ae 
Fruit ‘ cwt. = * * * * * 
Tomato .. cwt 38,884 + = 93,900 bs . 
Putty: Window Glazing cwt. = i * * * 
All other types cwt 11,594 = * 91,900 ha £ 
Pyjamas (see Nightwear). 
Radio and Television Equipment— 
Cabinets for— 
Radios .. No. 134,860 124,169 135,605 85,300 84,000 84,700 
Radiograms .. No. 45,975 35,5207 47,996 398,900 389,500+ 607,800 
Television Sets (incl. ‘Combinations) No. 198,765 158,561 140,987 2,145,800 1,664,900 1,477,700 
Radio Receiving Sets, aie 
Radiograms AE No. 40,783 40,645} 50,542 1,931,100 1,857,400+| 2,321,900 
Portable and Car ste No. 211,490 156,367 201,660 3,315,700 2,398,900 3,365,000 
Mantel, Table, and Console .. No. 56,899 58,068 71,594 | 797,500 1,028,500 762,000 
Television Receiving Sets No. 221,469 196,897 187,492 20,983,900 18,826,100 16,606,000 
Television Aerials and Accessories .. oe wae a 778,000 956,700 814,900 
Valves and Other Parts Made for Radio and 
Television Receiving Sets .. 5,802,600 5,296,700 6,463,000 
Other Radio, Television, and Amplifying 
Equipment a is er 1,588,000} 1,445,700t} 1,800,300 
Railway Rolling Stock— 
Passenger Cars .. No. = “ = | es ys * 
Freight Cars and Waggons (including 
Gangers’ Trolleys) .. No. 308 444 * * = * 
Refrigeration Cabinets, Freestanding | _(Com- i 
mercial) : es é on ARS | st val || 2,518,000 2,696,000 2,677,400 
Refrigerators (Domestic) No. 102,619 | 96,374 95,619 || 9,989,400 9,852,500 8,851,000 
Regulating, Starting, Controlling Appa- | \| 
ratus (Electric) | 10,030,500 | 11,872,900 | 12,460,900 
Reinforcing Steel Rods, Processed (Wire 
or Merchant Bar) : aye .. tons} 44,927 | 47,715 48,201 || 3,581,600 3,886,100 3,741,000 
Room Heating Devices— 
Solid Fuel (Slow Combustion and | 
Other) ore .. No . | Me id || bg * 
Electric— | 
Radiators and Electric Fires with || 
Visible Heating Units No. 26,726 * * \ 171,800 * * 
Other types— || 
With Fan No. * | = * ee * id 
Without Fan No. 19,636 | 12,685 8,632 || 138,200 110,000 79,700 
Gas Fires and Space Heaters No 4,592 | be * i} 126,100 * * 


* Not available. 
Revised. 


FACTORIES 113 
No. 2. Articles Produced in Factories, 1960-61 to 1962-63 (continued) 
Quantity Produced | Value at Factory | 
Article and Unit of Quantity 
1960-61 1961-62 1962-63 1960-61 1961-62 | 1962-63 
a é fue £ 
Saddles ie a0 oes a6 .. No. 3,465 3,496 | 3,394 | 80,800 77,300 | 79,200 
Sails ae on ae Se Ae = sce see ses | 70,400 | 94,000 | 88,100 | 
Saline Powder as ae Fe ae Ib. us ae | * - | be | 
Sandals (see Footwear). 
Sandshoes (see Footwear). | | 
Sauces: Tomato... as a .. pints) 5,921,643 5,291,893 5,575,937 | 860,100 | 741,400 | 747,500 
Worcester ie ae .. pints) 3,542,878 be bd 516,600 ad * | 
Other re ote os .. pints) 3,224,686 3,767,877 | 3,875,043 | 429,300 | 512,100 518,500 
| Sausage Casings: Ox bundles 67,418 87,464 | 56,048 20,300 | 25,500 | 14,200 
Sheep and Lamb bundles; 413,154 458,890 515,096 284,900 | 301,200 | 326,700 
Pig ek bundles} 47,926 59,348 58,345 59,400 | 84,800 | 70,800 
| | | 
| Saw Blades: Circular ao 30 nie dOZe > 2,132 2,038 | “3 254,500 266,400 
Other Be ec ws 1dOZ;| * 2,651 2,890 | . 28,800 33,500 | 
School Bags (see Bags). | | | | 
Scientific Instruments and Apparatus, n.e.i. | 378,000 367,700 406,800 | 
Screws (Steel and Non-ferrous) . | “0 aes | on 618,800 | 525,400 | 738,700 
Semolina ne = oe tons of 2, 000 ib | 4,833 5,060 | 4,498 193,300 | 206,400 | 187,300 
Serviettes (Paper) | 324,400 | 372,800 | 492,100 
| Shampoos (see Soap). | | | 
Shirts (Men’s, Youths’, and EO - | 
Fashion sae (OZ: 842 201 235 Mg bg | = 
Collar Attached fe as .. doz] 150,752 153,234 | 185,031 x x | * | 
Sports: Knitted Fabric ig «= (doz: 247,620 152,263 179,629 * * | * 
Woven Fabric ae .. doz. 390,186 389,124 479,378 * « * 
Work .. ie aA Be xe (dOZ: 24,127 12,696 | 19,789 3 = | * 
Shoes (see Footwear). | 
Sink Heaters (All Types).. ‘ : Ne! 8,093 7,495 | 6,979 | 92,200 86,400 | 78,800 
Skin Creams (see Cosmetic Creams). | 
Sleepers (Sawn) thousand sup. ft. 1,554 1,168 2,627 78,700 | 61,700 138,700 
Slippers (see Footwear). | 
| Soap and Synthetic Detergents— | | 
Personal Toilet Use (incl. Shampoos | 
and Shaving Soap) .. Re ..  cwt.] 310,174 | 314,199 333,973 5,642,500 5,476,900 5,644,700 
Household, Commercial, and General 
Washing Purposes .. oe) (WES 1,105,336 1,128,786 | 1,184,775 8,909,300  - 9,036,900 9,771,800 
Industrial Use (incl. commercial | | 
laundries and woolscouring) .. cwt.| 146,652 127,446 | 139,963 828,700 | 773,300 822,800 
| 
| Soles made for sale (see Footwear). 
Soup (Canned): Tomato. . Ae .. pints) 2,711,691 3,200,596 | * 226,400 | 250,100 * 
Other .. we .. pints; ES * | * * | bg * 
Spaghetti (canned) aa nt thous. Ib.) 7,393 8,264 | 7,226 559,700 | 639,800 511,800 
Spices are ; as ae be Ib.| 193,182 207,044 | he 79,800 | 74,100 * 
Sports Coats and Blazerst (Men’s and | 
Youths’) .. No! 165,124 146,265 146,441 * | * * 
Sports Trousers (Men’ s and Youths’ ) .. No.) 2,036,838 1,827,139 2,032,888 = = nd 
Spray, Vermin (see Insecticides). | 
Staples ate a0 G0 oa ematOns * 145 | bd bf 19,900 * 
Starch ED .. Ib. 48,260,514 | 58,139,454 | 62,917,142 - * * 
Steel—Structural, Fabricated .. tons 205,583 199,398 197,353 26,653,100 | 25,262,100 | 24,566,200 
Steel Ingots and Castings (see Iron and | 
Steel). | 
Storage Systems (see Hot Water Systems). | 
Stoves, Ovens, and Ranges (Cooking)— 
Solid Fuel— | 
Domestic ae ate ae ae No: 5,836 | 3,438 | * 331,700 235,900 bd 
Commercial .. ae ne ss No: = * 10 > * 6,000 
Electric— | 
Domestic— | | | 
Fixed Ranges} Oo oD -» No.| 45,663 43,403 | 59,347 2,911,800 | 3,080,000 3,788,300 
Other Ranges xe ae -. No af - * = ug 
Grill Boilers ae ee .. No.| * 2,776 Ye ms 24,600 be 
Commercial .. ee oh .. No. * = * | * * 
Gas— | 
Domestic— | | | 
Upright or Elevated oe .. No. * | * | se | x us 
Griller and Hot Plate .. .. No, 4,131 6,089 | 5,840 40,600 | 59,200 53,700 
Commercial .. a Bc ae) No: * | | * 
Oil— | | 
Domestic— 
Single Burner te sie as —INo: be * * * * * 
Multiple Burner ye «= No; = = bg * * * 
Commercial .. ae Ae LINO: = * * = * = 


*Not available. 
t+ Excludes Bermuda Jackets. 
t Includes wall ovens, but excludes grill boilers. 
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114 STATISTICAL REGISTER 


No. 2. Articles Produced in Factories, 1960-61 to 1962-63 eee ued) 


Quantity Produced Value at Factory 
Article and Unit of Quantity = - | = ~ 
| 1960-61 1961-62 1962-63 | 1960-61 1961-62 1962-63 
| £ £ £ 
| Stretchers and Folding Beds, other than | 
| Wire (incl. Camp) - ne .. No} 5,795 | * | * 27,700 * * 
| Sugar— | 
Icing : 56 Ib.! 30,413,493 | 30,350,399 | 30,766,924 || * * * 
Raw (94 per cent. net titre) . .. tons 62,978 | 67,448 79,733 | . * * 
Suitcases (see Bags). | | 
Suits (Men’s and Youths’) nee No;| 390,453 | 378,849 418,920 | * « * 
Surgical and Medical Instruments me ane | i| 190,200 163,400 172,300 
Surgical and Medical Appliances | 385,600 664,300 698,700 
Surgical Corsets and Belts (see Corsets). | | 
Suspender Belts (see Dance Belts). | | 
Suspenders (Men’s) a ane doz. pr. * | * * \| * * * 
Sulphuric Acid (100%) .. se .. tons * = f | * * * 
Synthetic Resins f .. rs re we Wt: 801 ,355$ 858,522$ 1023,715 * * * 
| 
Tableware and Kitchenware a 50 ee ae a 801,000 616,600 478,900 
Talcum Powder .. ae cWts 43,773 49,083 50,570 || 1,016,000 1,150,000 1,226,500 
Tar:Crude..  .. .. ~~. thous. gals 39,662 39,980 37,247 | * ** * 

Refined . xe te .. thous. gals 28,174 23,449 37,257 | 1,416,300 1,143,300 1,548,600 
Tarpaulins ds fe ane | 405,700 337,600 414,700 
Telegraph and Telephone Equipment re || 9,867,700 10,182,100 13,526,200 
Telephone and Electric Cables and Wire | 18,922,000 18,995,000 18,966,700 
Television Sets (see Radio and Television | 

Equipment). i 
Tents, Flys, and Marquees | I} 348,000 271,200 235,900 
| \| 
Terra-cotta Ware— | 
Building .. . . .- +. --| i} 285,800 261,500 315,000 
Other . + +: + . . | 67,000 61,000 54,600 
Thinners— \| 
For Enamels i oe sts -. gal. 326,254 | 361,984 387,426 || 207,100 213,000 235,900 
For Lacquers... we oe .. gal. 1,063,357 1,091,987 1,161,079 | 705,500 697,800 | 765,000 
| | 
Tiles— || 
Floor and Wall— | 
Plastic .. . sq. yd. * * * || “a * * 
Ceramic (Glazed and Unglazed)... sq. yd. 395,852 * * | 861,300 | * * 
Roofing (Terra Cotta and Cement) . thous. 43,124 40,849 40,788 H 1,955,500 1,823,800 1,855,600 | 
Timber—Dressed (see individual items). || 
Timber, Sawn { — | 
From Native Logs— \| 

Hardwoods. thous. sup. ft. 297,725 | 274,131 279,330 || * _ 

Brushwoods and Scrubwoods thous. sup. ft. 23,299 22,307 22,558 | * LJ tf 

Softwoods sk ats thous. sup. ft. 69,926 68,077 76,200 || * * * 

From Imported Logs— 

Softwoods and Hardwoods _ thous. sup. ft. 24,238 13,690 18,237 || oa be = 
Toasters, Domestic eet ee ene uINO; 125,545§ 96,636 151,416 || 663,900 436,900 792,100 
Toilet Paper 2 an | 1,667,700 1,283,300 1,349,800 
Tools— | || | 

Engineers’, Small Ss ean | || 1,347,300 1,002,700 1,197,100 
Hand, Tradesmen’s (see ‘individual items). 
Tooth Paste, Powders, etc. (see Cevenicee): 
Toys (including Dolls) at ne é an | 1,787,800 1,871,700 2,013,800 
Tractors (made and assembled) . oe INO: * 333 596 | L * Ls 
Transformers, Chokes and Ballasts— | 
For Distribution of Power and Light— | | 
Over | kVA, up to and ee 50 kVA.— 
Single-phase as No. Uf 5,930 5,618 | Aff 439,600 375,300 
Three-phase No. \ rere 1,338 1,328 |} G63,600' "| 272,000 345.200 
Over 50 kVA. up to ‘and including 
1,000 kVA. .. No. 2,118 1,803§ 1,438 || 1,674,500 1,805,800s) 1,568,500 
Over 1,000 kVA... No. 52 77 87 || 621,900 1,040,400 1,259,900 
For Radio and Television Receivers, | 
Record Players, etc. .. or .. No. 315,862 | x 437,954 || 372,500 * 283,800 
For Other Purposes... aie se (No: 1,502,827 | 1,437,062 | 1,914,487 |) * | * 1,699,300 
Trunks (see Bags). | | 
Tyres— | | 
New— | \| 

Motor Car and Motor Cycle (Pneumatic) No.| 1,726,964 1,569,497 2,202,813 || 7,012,500 6,161,800 8,524,500 

Truck and Omnibus (Pneumatic) .. No.| 318,877 235,058 257,578 || 5,831,300 4,001,700 4,730,600 

Other Tyres (including Solid) -. No. 154,516 | 194,143 | 212,814 || 1,727,800 1,493,300 2,247,000 

Retreaded and Recapped ran <« INe,. 947,983 | 1,111,843 | 1,152,939 || * = ad 
| | 


* Not available. 
+ Dry weight. Excludes plasticizers. 


+ Includes the superficial feet equivalent of sliced and peeled veneer sproduced. 


{| Includes sawn sleepers. 
€Revised. 
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No. 2. Articles Produced in Pactorieecs 1960-61 to 1962-63 (conplaued) 


Quantity Produced Value at Factory 


Article and Unit of Quantity ee —— ] 
1960-61 1961-62 1962-63 1960-61 1961-62 | 962-63 
| 


| 
| 
| 


Underwear— | 
| Men’s, Youths’, and Boys’ Fi -=) »aOZs 1,035,705 | 1,073,014 1,141,634 * * 1 * 


| Women’s, Maids’, and Girls’— 
Bloomers, Panties, Scanties— | | 


Knitted Fabric SG Be we OZ. 962,178 893,302 909,979 * * | * 
Woven Fabric a os wa doz. 42,371 | 31,667 29,688 * | * | * 
Slips and Half Slips— | | 

Knitted Fabric a ae a3 (Oz, 252,659 | 255,917 238,236 * * * 
Woven Fabric he te re eye 31,865 | 24,180 24,997 * | * | * | 
Vests and Spencers .. sts we, (COZ: 322,153 309,631 310,060 * | * * | 
Infants’ and Babies’ t— | 
Singlets : Knitted Fabric te ee doz: 50,797 67,319 82,751 76,300 99,200 | 138,100 | 
Woven Fabric tc sin OZ: aie Ret saa | ae pk | 


Vegetables, Preserved (see Jams and Preserves) 


Wash Boilers— 


Electric .. ar ae AR .- No.) 10,620 9,279 if 144,600 132,600 
ees Snes r \ 12,704. ee ag 167,600 | 
Washers (Steel and Non- -ferrous) ee el aaa ae ist 381,200 | 352,600 | 196,500 
Washing Machines, Clothes | | 
(Electric, Domestic) .. ae s.. JNo: 94,386 113,267 95,632 5,705,200 | 7,625,000 | 5,787,600 
Waterproof Piece Goods .. $q. yd.| 230,905 191,611 217,234 125,800 | 110,600 | 129,100 | 
| Weatherboards, Australian Timber thous. sup. ft.| 13,464 12,211 8,709 | 1,091,800 | 909,700 655,300 | 
Weedicides— { | | 
| Selective: 2.4.-D ae fe Do os A | os ve = * 542,600 | 
2.4.5-T .. ors = = as * + 220,300 | 
Other (incl. Petroleum) . sal ae | oe | = 2 z 105,300 | 
Non-selective .. * - 752,800 
Welding and Pune Plant and Equipment | | 
(Electric) . ae ae ate - | 1,991,000 | 2,463,200 
| Wheatmeal— 
For Baking : : tons of 2,000 Ib. 14,445 15,640 18,170 || 538,800 | 605,500 680,700 
| For Porridge (Granulated) tons of 2,000 Ib. * * * = | * * 
Window Frames (Metal) ae oe ate sea = 8 2,102,400 | 3,604,100 | 4,393,800 
| Wine, Beverage— | 
Fortified .. ae ie .. thous. gals.| 1,962 1,994§ 2,025 799,7008§) 824,000§ 840,000 | 
Unfortified ore es .. thous. gals.| 1,533§ 1,4428 1,457 482,600§ 488,000§ 489,400 
Wool, Scoured Ar se ns Be Ib.| 41,226,2538! 41,233,015$) 41,965,867 * | * | * 
| Wool Tops .. = és ae ny Ib.| 9,250,824 | 10,191,061 | 10,887,064 * | * * 
Writing Pads ac a ee od =| sss ne ne 513,800 | 551,100 | 209,400 
Yarn, Spun {— | | 
Wool— | | | | 
Woollen ae sf ae ie Ib. 5,851,194 4,907,208 5,641,214 x * | * | 
Worsted as aye we an Ib.) 6,077,428 6,238,105 | 6,429,679 - * * 
Cotton... we ae Ib.| 21,116,918 | 21,274,951 23,168,236 * as * 
Rayon and Synthetic Fibres ae a Ib. 1,526,199 1,450,461 | 1,460,998 A * * | 


bd Not available. 

+t Up to and including size 2. 

t Mixtures are included with the predominant fibre. 
§ Revised. 


@ iii [srris 1980] 


